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FOREWORD 


INTRODUCTION 


The Communication Directory is intended 
to include all separately issuable communi- 
cation equipments currently in use by Naval 
Ships and Shore facilities. It is not, how- 


ever, an equipment procurement catalog. 


CONTENTS OF PUBLICATION 


This publication contains the following 
material: 


CROSS-INDEX, EQUIPMENT DESIGNATION TO FEDER- 
AL_ STOCK NUMBER 


This index lists the equipmenc designation 
for each equipment included, arranged in 
alpha-numeric sequence with the supply volt- 
age in case it is the characteristic dis- 
tinguishing two separate items, followed by 
the Federal Stock Number. 


The letter “C"” preceding the equipment 
designation indicates that the equipment page 
is classified and will be found in the clas- 
sified Communication Directory. 


The sequence arrangement inthe first col- 
umn or position is alphabetically A to Z, 
then numerically 1 to 9, in the second and 
subsequent columns, position by position, 
first spaces, then dashes, then alphabeti- 
cally A to Z and numerically 0 to 9. 


GLOSSARY OF ABBREVIATIONS 


NAVSHIPS 94200 contains the abbreviations 
and symbols used in the directories. 


EQUIPMENT CATEGORY CLASSIFICATIONS 


A list of categories of equipments for 
which directories have been prepared: 


1. COMMUNICATION 


ii 


UNCLASSIFIED 


Antennas 

Auxiliary 

Navigational Aids 

Receivers (including d/f not 
ased for CM) 

Communication Terminal Equip- 
ment 

Transmitters 

Transceivers 


RADAR 


Detection 

Height Finding 
IFF-Identification and Recog- 
nition 

Data Relay and Distribution 
Display 

Navigation (includes local and 
remote installations) 
Missile Guidance 

Trainers 

Auxiliary 


SONAR 


Echo Ranging 
Listening 

Fire Control 
Communication 
Depth Determining 
Bathythermographs 
Harbor Defense 
Trainers 


+10 Auxiliary and Special 


TEST 


Voltage and Current Measuring 
Frequency Measuring 

Wave Form Measuring 

Signal Generating 

Field Intensity Measuring 
Impedance and Standing Wave 
Ratio 

Amplifying 


UNCLASSIFIED 


UNCLASSIFIED 


4.8 Time Base Measuring and Count- 
ing 

4.9 Nuclear Energy Measuring 

4.10 Combination and Group 

4.11 Associated Devices 

4.12 Miscellaneous Test 

4.13 Calibrating 

4.14 Power Measuring 


5. RADIAC 
5.1 Survey 
5.2 Dosimeters (including chargers 
and readers) 
5.3 Monitors 
5.4 Laboratory Equipment 
6. INFRARED 
6.1 Communication 
6.2 Search 
6.3 Laboratory Equipment 
7. COUNTERMEASURES 
7,1 Auxiliary 
7,1 (Mine Detectors) 
7.2 Direction Finders 
7.3 Jammers 
7.4 Panoramic Adaptors 
7.5 Pulse Analyzers 
7,6 Receivers 
7.7 Recorders 
7,8 Deception Devices 
8. METEOROLOGICAL 
8.1 Automatic Weather Station 
8.2 Atmospheric Sounding 
8.3 Cloud and Storm Detection 
8.4 Auxiliary 
9. INDUSTRIAL 
9.1 Material Processing 
9.1 (Photo Equipment) 
9.2 Plant and Mechinery instru- 
mentation 
9,3 Warning and Safety Devices 
9.4 Product Development Instru- 
ments 
UNCLASSIFIED 


COMMUN{ CATION DIRECTORY 


9.5 Quelity Control Instruments 


FUNCTIONAL SUITABILITY CLASSIFICATION 


Definitions of Functional Suitability 
Classification used in this Publication: 


STANDARD (Std) 


Classification denoting the most advanced 
and satisfactory equipments approved for 
service use - these are preferred for pro- 
curement. 


SUBSTITUTE STANDARD (Sub Std 


Classification denoting those equipments 
approved for service use which do not have 
as satisfactory military characteristics as 
STANDARD equipment - when necessary, may be 
e supply of STANDARD 


< sh 


procured te supplement + 


equipments. 
LIMITED STANDARD (Ltd Std) 
———— 


Classification denoting those equipments 
approved for service use which do not have 
as satisfactory military characteristics as 
STANDARD or SUBSTITUTE SFANDARD equipments, 
but are useable substitutes - complete major 
units will not be procured, but component 
parts, accessories and complementary arti- 
cles, even though they too may be LIMITED 
STANDARD equipments, may be procured if nec- 
essary, and economical, to maintain complete 
major units in serviceable condition through- 
out a reasonable life expectancy. 


OBSOLESCENT (0) 


Classification denoting those equipments 
which no longer have sa€isfactory military 
characteristics but which must be continued 
in service pending availability of improved 
replacements - component parts, accessories, 
and complementary articles will normally not 
be procured for the specific purpose of 
maintaining this equipment. Spare parts com- 
mon to other equipment in the Supply estab- 
lishment may be used, however, for their 
maintenance. 


é 


COMMUNICATION DIRECTORY 


OBSOLETE (Obs) 


Classification denoting those equipments 
which have been declared unsuitable for their 
original military purpose - disposal of 
stocks of OBSOLETE equipment will, 
cases, be expedited. 


PLANNED STANDARD (Pin Std) 


Classification denoting those equipments 


in all 


under evaulation or consideration - approval 
for service use and classification is re- 
quired for equipments in this category prior 


to installation. 
USED BY 


Certain items of equipment are not listed 
by a particular service as carrying any of 
the specific status designations ina through 
it is 
known that certain quantities of the equip- 


c above. However, in some instances, 
ment are in use at installations under the 
control of that particular service. These 
items are designated as ‘Used by” under the 
type classification of the service involved. 


EQUIPMENT DATA SHEETS 


The equipment data sheets are assembled 
alpha-numerically by equipment designation. 
Each data sheet contains a functional de- 
scription, an illustration (when available), 
technical description, relationship to simi- 
lar equipments, physical description, refer- 
ence data. Federal Stock Number, manufacturer 
and other related information. 


iv 


UNCLASSIFIED 


GENERAL INFORMATION 


The “W/S” following the Federal Stock 
Number in the cross-index indicates an equip- 
ment with spares (W/S). 


All classified communication equipments 
are included -in a separate classified Com- 
munication Directory. 


Throughout this publication, Federal Stock 
Numbers are given when available. 


PUBLICATIONS SUPERSEDED 


This directory supersedes the Navy Stock 
List Equipment Section data sheets, for the 
Equipment Category Classification Radio Sec- 
tion (1) in its entirety. 


All inquiries concerning distributior or 
comments regarding discrepancies found with- 
in the contents of this directory should be 
referred to: 


Chief, Bureau of Ships 
Department of the Navy 
Washington 25, D, C. 

Attn: Electronics Technical Publication 


Section 


UNCLASSIFIED 


CROSS INDEX 
EQUIPMENT DESIGNATION TO FEDERAL STOCK NUMBER TO 
PAGE DESIGNATION 


Equipment Federal 


Designation Stock 
Number 


BEER 


PHN Nh 


AB-157/GR 

AB-158/GR 

AB-602/UKR 

AB-603/UKR 

ABD 

ABK 

ABK-1(24VDC) See 1. 4 ABK 
ABK-2 See 1.4 ABK 

ABK-3 See 1. 4 ABK 

ABK-4 See 1,4 ABK 


F5825-308-6341 
F5820-028-4135 


ABK-5 See 1.4 ABK 
ABK-6 See 1.4 ABK 
ABK-7 See 1.4 ABK 
ABK-7 See 1. 4 ABK 
AFSAV-17-2 
AFSAV-34C 
AFSAV-36C 
AFSAV-39C 
AFSAV-72B 
AFSAZ-7313 


F5895-644-4618 
F5895-644-4748 W/S 


F5810-508-2492 W/S 
F5815-644-0397 W/S 


AFSAZ-7314 See 1. 5 AFSAZ 7313 
AM-103/U 

AM-105/APS-4-T2 

AN-1005/U 

AW-1197/U 

AM-1365/URT 

AM-1454/SRC 

AM-1463/SRC 

AN-1479/SRC 
AM-1492(XG-1)/SRT 


F5805-665-1954 W/S 
F5820-447-9511 
N5830-241-6361 


AN-IS65(XN-1)/URC 
AM-1700/FPN 
‘AM+1725/GRC 
AM-1741/FRN 
AM-1785/GRC 
AM-18/APT 
AM-1913/UP 
AM-1914/UP 
Av-1959/ARR-26 
AM-1976(XN-1)/SRT 


AM-2072(XN-1)/SR 
AM-2073(XN-1)/SR 
AM-2097/UX 
‘AM-2098/UX 
AM-2103/URT 
AM-215/U 
AM-215/U 
AM-215A/U 
AM-215A/U 
AM-215B/U 


F5895-253-0190 
F5820-669-8739 W/S 
F5820-253-0185 
F5820-642-8175 W/S 
F5820-643-6579 


AM-215B/U 
AM-215C/U 
AW-215D/U 
AML-220A/MPQ-2A 
AN-2210/WTC 
AN-2279/DSA-4 
AM-2352/U 
AM-2374/URT 
AN-2454/URT 
AN-2631/U 


F5820-519-4275 W/S 
F5820-642-7970 
F5820-646-4739 


F5820-724-8496 


NCI ASSIFIED 


February 1963 
Equipment Federal 
Cate- Designation Stock 
gory Number 
1.5 AM-2731/UGC 
1.2) AM33/ART 
AM-351/FC See 1.2 MD-115/FC 
1.2 AM-396(XN-1)/SPN-8 
1.2 AM-396/SPN-8 F5840-257-0064 
1.2 AM4O0/AIC N5830-253-0167 
1.2 AN-40A/AIC F5830-644-4378 
1.2 AM-413/G F5820-253-0176 
AM-413A/G See 1.2 AM~413/G F5820-552-1883 
12 AMAI3B/G 
1.2 AM413C/G F5820-620-7230 
1.2 AM-413D/6 F5820-856-1266 
1.2 AM-5027/FRA-501 F5820-642-9818 
1.2 AM+5027/FRA*01 F5820-669-6991 W/S 
1.2 AM-5028/FRA-501 F5820-642-9817 
1.2 AM-5028/FRA-501 F5820-669-6992 W/S 
1.2 AM-581/U 62315 F5840-644-0039 
1.2 AM-581/U 62315 F5840-519-4587 W/S 
1,2 AM-65/GRC F5820-642-6589 
1.2 AM-864/U 
1.2 AM-92/TI 
1,5 AN/AGA-1 F5815-665-1959 W/S 
1,2 AN/AIA-2 
1.2. AN/AIA-2A 
1.2 AN/AIC-10 
1,2 AN/AIC-2A 
1.2 AN/AIC-4 
1.2 AN/AIC-5A 
AN/AIC-5B See 1. 2 AN/AIC-5A 
1.2 AN/AIC-7 
1.2  AN/AIC8 
1,2 AN/APA-10 
1.1 AN/APA-24 
1.2 AN/APA-38 F5820-465-7228 
1.3 AN/APA-57B 
AN/APA-SIC See 1. 3 AN/APA-57B 
1.3 AN/APA-70 
1.3 AN/APA-70C 
1,2 AN/ARA-15 F§895-665-1749 
1,2. AN/ARA-19 
1.2 AN/ARA-25 F5826-644-4487 
1.2 AN/ARA-26 
1.2 AN/ARA-31 
1.3 AN/ARAS 
1.7 AN/ARC-1 F5820-665-3539 
1.7 AN/ARC-i F5820-665-1477 W/S 


AN/ARC-IA See 1. 7 AN/ARC-1 
AN/ARC-IAX See 1, 7 AN/ARC-I 
AN/ARC-IX See 1.7 AN/ARC-1 


-AN/ARC-12 


AN/ARC-2 
AN/ARC-2A See 1, 7 AN/ARC-2 
AN/ARC-233A See 1. 7 AN/ARC-4 
AN/ARC-25 
AN/ARC-27 

27 


-27A See 1.7 AN/ARC-27 
AN/ARC-3 

AN/ARC-34 

AN/ARC-38 


F5821-669-7001 
F5821-644-4926 W/S 


F5821-263-5406 


EQUIPMENT DESIGNATION TO FEDERAL STOCK NUMBER TO 
PAGE DESIGNATION (Cont'd) 


February 1963 


Federal 
Stock 
Number 


Equipment 
Designation 


Cate- 
gory 


1.7 AN/ARC-39 

1.7 AN/ARC-4 

AN/ARC-4A See 1.7 AN/ARC4 
AN/ARC-4X See 1,7 AN/ARG-4 
7 AN/ARC-44 

7 AN/ARC-48 

7 AN/ARC-5 

7 AN/ARC-51(XN-1) 
7 AN/ARC-51(XN-2) 
7 AN/ARC-52 


1.7 AN/ARC-52X 

AN/ARC-55 See 1.7 AN/ARC-27 
1.7 AN/ARC-58 
1,7 AN/ARC-72 
1.7 AN/ARC-82 
1,7 AN/ARC-9 
1.4 AN/ARD-3 
1.3 AN/ARN-12 
1.3 AN/ARN-14 
1.3 AN/ARN-14A 


1,3 AN/ARN-14C 

1.3 AN/ARN-14D 

1.3 AN/ARN-14E 

1.3 AN/ARN-18 

1.3 AN/ARN-21 

1,3 AN/ARN-26(XN-2) 

1.3 AN/ARN-30 

AN/ARN-30A See 1, 3 AN/ARN-30 

3 AN/ARN-30B 

3 AN/ARN-32 


1.4 AN/ARN-41 
AN/ARN-AIA See 1,6 AN/ARN-41 
4 AN/ARN-41B 
4 AN/ARN-41C 
-4 AN/ARN-44 
3 AN/ARN-5 
AN/ARN-5A See 1. 3 AN/ARN-5 
1,3 AN/ARN-5B 
1.3 AN/ARN-G 
1,3 AN/ARN-7 


F5826-642-8022 


1.4 AN/ARN-B 

1.3. AN/ARN-T1 
1.4 AN/ARQ-5 

1.4 AN/ARR-1L 
1.4 AN/ARR-12 
1.4 AN/ARR-I5 
1.4 AN/ARR-15 

AN/ARR-I5A See 1.4 AN/ARR-15 

-4  AN/ARR-2 

4 AN/ARR-26 


F5820-642-6834 
F5820-642-6829 


c AN/ARR-26A See 1.4 AN/ARR-26 
1.4 AN/ARR-27 
1.4 AN/ARR-3 

1.4 AN/ARR-3B 
1.4 AN/ARR-31 
1.4 AN/ARR-40 
1.4 AN/ARR-41 
1.4 AN/ARR-5 
1.6 AN/ART-13 
1.6 AN/ART-13 


F5820-669-8728 


F5820-665-2358 W/S 


F5820-665-2307 W/S 


Equipment Federal 


Stock 
Number 


Designation 


200 


R202 2292 aeo 


° 


Ree 


Bwww es 


wweww urs, 


mow 


AN/ART-13A See 1. 6 AN/ART-13 
AN/ART-25 

AN/ARW-17 

AN/ARW-2 

AN/ARW-3 

AN/ARW-34 

AN/ARW-55 

AN/ARW-56 

AN/ARW-58 

AN/ARW-59 


F5820-665-3717 W/S 


AN/ASA-20 
AN/ASA-32 
AN/BIA-1 
AN/BRA-1(XN-1) 
AN/BRA-10 
AN/BRA-13 
AN/BRA-3 
AN/BRA-5 
AN/BRA-5 
‘AN/BRA-5A 


F5985-556-2181 
F5985-725-4140 
F5985-578-5027 W/S 


AN/BRA-6(XN-1) 

AN/BRA-6 

AN/BRA-7(XN-1) 

AN/BRA-&(XN-1) 

AN/BRD-2(XN-1) See 1. 4 AN/SRD-6(XN-1) 
AN/BRD-3(XN-1) 

AN/BRN-1(XN-1) 

AN/BRN-1(XN-2) 

AN/BRN-1 

AN/BRN-2(XN-1) 1 


AN/BRR-3(XN-1) 
AN/BRR-3 
AN/BRR-4(XN-) 
AN/CPN-2A 
AN/CRC-2 
AN/CRC-3 
AN/CRD- 
AN/CRD-6 
AN/CRN-10 
AN/CRN-2 


F5820-785-6508 


F5825-505-2135 
F5825-642-8180 W/S 


AN/CRN-3 

AN/CRT-T2 

AN/CRT-1 

AN/CRT-IA See 1.6 AN/CRT-1 
AN/CRT-1B See 1,6 AN/CRT-1 
AN/CRT-3 

AN/CRT-3A See 1. 6 AN/CRT-3 
AN/CRT-4& 

AN/DKT-5 

AN/DRA-3 


F5820-197-8277 
F5820-693-7036 
F5845-665-1416 


AN/DRA-4 
AN/DRW-2 
AN/FCC-15(XN-1) 
AN/FCC-15 
AN/FCC-16 
AN/FCC-3 
AN/FCC-3 
AN/FCC-3A 
AN/FCC-3B 
AN/FCC-3C 


F5805-665-2500 
F5805-665-3511 
F5805-501-1479 W/S 
F5805-557-5575 W/S 


F5805-769-3599 


UNCLASSIFIED 


February 1963 


eee Federal Equipment Federal 
Cate- Designation Stock Cate- Designation Stock 

gory Number gory Number 

1.5 AN/FCC-7 F5805-665-3265 AN/FGQ-3 (125 VAC) See 1. 5 AN/FGQ-3 F5815-347-9231 W/S 

1,5 AN/FCC-7 F5805-644-4755 W/S AN/FGQ-3 (120 VDC) See 1. 5 AN/FGQ-3 F5815-302-5953 

1.5 AN/FCC-7A F5805-557-5624 W/S AN/FGQ-3 (120 VDC) See 4. 5 AN/FGQ-3 F5615-347-9129 W/S 

1.5 AN/FCC-7B 1,5 AN/FGT-1 

1.5 AN/FCC-7C F5805-769-3600 1,2 AN/FLA-1 

1.5 AN/FCC-8 F5805-642-7867 1.2 AN/FMD-1 

1.5 AN/FCC-8 F5805-665-1966 W/S 1.2 AN/FNS-3(V) 

1.5 AN/FCC-9 F'5805-665-2460 W/S 1.2 AN/FPA-2 

1.5 AN/FGA-2 1.2 AN/FPA-2A 

1,2 AN/FGC-T4 1.2 AN/FRA-IA 

1.5 AN/FGC-1 F5815-347-9883 W/S 1.2 AN/FRA-II 

1.5 AN/FGC-1A F5805-304-9483 1.2 AN/FRA-16 F5825-665-1817 

1.5 AN/FGC-1A F5805-669-8828 W/S 1.2 AN/FRA-16 F5825-642-8025 W/S 

1.5 AN/FGC-1B F5615-319-1957 AN/FRA-IXV)GP A See 1.2 AN/FRA-IXV) F5820-556-2435 W/S 
AN/FGC-IC See 1. $ AN/FGC-i 1,2 AN/FRA-21 
AN/FGC-IX See 1. 5 AN/FGC-1 F5805-392-7750 1.2 AN/FRA-25 

1.5 AN/FGC-10 F5815-642-9795 1.2 AN/FRA-3 820-303-5722 

1.5  AN/FGC-10 F5815-665-3733 W/S 1.3 AN/FRA-31 

1.5 AN/FGC-11 F5815-304-7624 1.2 AN/FRA-4 F5820-351-9969 

1.5 AN/FGC-11 F5815-669-7923 W/S 1.2 AN/FRA-42 

1.5 AN/FGC-i2 F5815-318-4504 1,2 AN/FRA-45(XN-1) 

1.5 AN/FGC-12 F5815-518-0979 W/S 1.2 AN/FRA-SO1 F5820-508-1976 

1.5  AN/FGC-13 F5815-302-5949 1.2 AN/FRA-501 F5820-665-2574 W/S 

1.5 AN/FGC-13 F5815-347-9128 W/S 1.2 AN/FRA-SOLA F5820-543-1767 

1.5 AN/FGC-15 1.2 AN/FRAS F5820-665-0568 

1.5 AN/FGC-16 1.2 AN/FRAS F5820-665-1946 W/S 

1.5 AN/FGC-17 1.2 AN/FRAS 

1.5 AN/FGC-18 F5815-512-0077 1.7 AN/FRC-10 F5820-316-8430 W/S 

15 AN/FGC-19 1,3 AN/FRC-19A F'5895-665-1980 W/S 

1.5 AN/FGC-2 F5805-303-8179 1.7 AN/FRC-27 

1.5 AN/FGC-20 1.7. AN/FRC-36 F5820-568-9369 

1.5 AN/FGC-24 1.7 AN/FRC-36 F5820-642-8428 W/S 

1.5 AN/FGC-29 1.7. AN/FRC-37(XN-1) 

1.5 AN/FGC-3 F5805-303-7770 1.7 AN/FRC-37 F5820-665-2352 

1.5 AN/FGC-38 F5815-305-2501 1.5 AN/FRC-3XV) 

1.5  AN/FGC-38 F5815-347-9227 W/S 1.7 AN/FRC-42 F5820-665-1714 

15 AN/FGC-38AX 1.7 AN/FRC-42 F5820-665-1715 W/S 
AN/FGC-38X See 1. 5 AN/FGC-38 1.7 AN/FRC~43 
AN/FGC-39 See 1. 5 AN/FGC-38 1.7 AN/FRC-417 

1.5 AN/FGC-39A 1.7 AN/FRC-49 

1.5 AN/FGC-4 F5815-328-9361 1.7 AN/FRC-50 

1.5 AN/FGC-41 1.7 AN/FRC-S1 F5820-539-7111 W/S 

1.5 AN/FGC-42 1.7 AN/FRC-S2 F5820-564-4812 W/S 

C 1.5 AN/FGC-44(XN-1) 1.7 AN/FRC-52A F5820-542-7037 
c AN/FGC-44(XN-2) See 1, 5 AN/FGC~44(XN-1) 1.7 AN/FRC-53 

1.5 AN/FGC-5 F5805-665-3510 1.7 AN/FRC-458 F5820-615-9850 

1.5 AN/FGC-5 F5805-347-9228 W/S 1.7 AN/FRC-S8 F5820-615-9847 W/S 

1.5 AN/FGC4 F5815-332-4577 1.7 AN/FRC-59 F5820-615-9849 

1.5 AN/FGC4 F5815-347-9237 W/S 1.7 AN/FRC49 F5820-615-9846 W/S 

1.5 AN/FGC-6KV) 1.7 AN/FRCS F§820-263-6320 

1.5 AN/FGC-63(XN-1) 1.7) AN/FRCS F5820-665-1349 W/S 

1.5 AN/FGC-7 F5805-501-1411 AN/FRC-A See 1,7 AN/FRC6 F5820-665-2844 
AN/FGC-7A See 1. 9 AN/FGC-7 F5815-392-7742 AN/FRC-A See 1.7 AN/FRCE F5820-665-1351 W/S 
AN/FGC-7A See 1, 5 AN/FGC-7 F'5805-644-4732 W/S 1.7 AN/FRC-7 F5820-665-1220 

1.5 AN/FGC-8 F5815-303-9030 1.7 AN/FRC-7 F5820-665-2143 W/S 

1.5 AN/FGCS F5815-669-7909 W/S 1.7 AN/FRC-70 F5820-765-8889 

1.5 AN/FGCS F5815-665-1515 17 AN/FRC-70A 

1.5 AN/FGC-9 FSR15-665-1661 W/S 17 AN/FRC-72 F5820-816-6002 

1.5 AN/FGQ-1 F5815-369-9282 1.2 AN/ERD-LQXN-1) 
AN/FGQ-3 (125 VAC) See 7. 5 AN/FGO-3 F5815-347-9505 1.7 AN/FRD4 


UNCLASSIFIED 3 


EQUIPMENT DESIGNATION TO FEDERAL STOCK NUMBER TO February 1963 
PAGE DESIGNATION (Cont'd) 


Equipment Federal Equipment Federal 
Cate- Designation Stock Cate- Designation Stock 
gory Number gory Number 
1.3 AN/FRDS AN/FRR-49 (V) Gp H See 1. 4 AN/FRR-49 (V) F5820-588-3624 W/S 
1.6 AN/FRN-12A F5825-505-0978 AN/FRR-4XV)GP | See 1. 4 AN/FRR-4V) F5820-818-0917 
1.3. AN/FRN-17 F5825-642-7896 AN/FRR-49 (V) Gp | See 2. 4 AN/FRR-49 (V) F5820-588-3625 W/S 
1.3. AN/FRN-I7 F5825-665-1467 W/S AN/FRR-49 (V) Gp J See 1.4 AN/FRR-~49 (V) F5820-588-3626 W/S 
1.3 AN/FRN-18 AN/FRR-49 (V) Gp K See 1. 4 AN/FRR-~49 (V) F5820-588-3627 W/S 
1.6 AN/FRN-22A AN/FRR-49 (V) Gp L See 1. 4 AN/FRR49 (V) F5820-588-3616 W/S 
1.3 AN/FRN-24 AN/FRR-49 (V) Gp M See 1. 4 AN/FRR-49 (V) F5820-588-2829 W/S 
1.2 AN/FRQ-3 AN/FRR-49 (V) Gp N See 1.4 AN/FRR-49 (V) F5820-588-3628 W/S 
1.2 AN/FRQ-8V) AN/FRR-49(V) Gp O See 1. 4 AN/FRR-4XV) F5820-588-3629 W/S 
12 AN/FRQ-%V) 1.4 AN/FRR-4XV) Gp O(MOD) F5820-543-1993 
1.4 AN/FRR-10 F5820-642-7853 AN/FRR-49 (V) Gp P See 1.4 AN/FPR-49 (V) F5820-588-3630 W/S 
1.4 AN/FRR-10 F5820-665-2018 W/S AN/FRR-49(V) Gp Q See 1, 4 AN/FRR-49(V) F5820-588-3631 W/S 
1.4 AN/FRR-12 AN/FRR-49 (V) Gp R See 1.4 AN/FRR-49 (V) F5820-588-3632 W/S 
1.4 AN/FRR-15(XN-1) AN/FRR-49 (V) Gp S See 1. 4 AN/FRR-49 (V) F5820-588-2828 W/S 
1.4 AN/FRR-16(XN-1) AN/FRR-49 (V) Gp T See 1. 4 AN/FRR-49 (V) F5820-543-1371 W/S 
1.4 AN/FRR-17(XN-1) AN/FRR-49 (V) Gp U See 1.4 AN/FRR~49 (V) F5820-588-3633 W/S 
1.4 AN/FRR-18 1.4 AN/FRR-4XV) Gp U(MOD) F5820-542-7151 
1.4 AN/FRR-21 F5820-642-6471 AN/FRR-49 (V) Gp V See 1. 4 AN/FRR-49 (V) F5820-588-2827 W/S 
1.4 AN/FRR-21 F5820-644-4772 W/S 1.4 AN/FRR-49(V) Gp W F5820-818-0915 
AN/FRR-22 See 1.4 AN/FRR-21 F5820-539-6112 1.4 AN/FRR-49(V) Gp W F5820-543-1375 W/S 
AN/FRR-22 See 1.4 AN/FRR-21 F5820-538-1930 W/S AN/FRR-49(V) Gp X See 1.4 AN/FRR-4V) GoW F5820-543-1372 W/S 
AN/FRR-23 See 1.4 AN/FRR-21 F5820-642-7852 AN/FRR-49(V) Gp Y See 1.4 AN/FRR-4XV) GoW F5820-543-1373 W/S 
AN/FRR-23 See 1.4 AN/FRR-21 F5820-642-8842 W/S AN/FRR-49 (V) Gp Z See 1. 4 AN/FRR-49 (V) Gp W F5820-543-1374 W/S 
1.4 AN/FRR-24 F5820-665-3412 1.4 AN/FRR-4XV) Gp Z(MOD) F5820-542-7152 
1.4 AN/FRR-24 F5820-665-3514 W/S 1.4 AN/FRR-5 
1.4 AN/FRR-26 F5820-665-1229 1.4 AN/FRR-503 
1.4 AN/FRR-26 F5820-644-4776 W/S 1.3 AN/FRR-51 
1.4 AN/FRR-27 F5820-665-3515 C 14 AN/FRR-58 
1.4 AN/FRR-27 F5820-665-2380 W/S 1.4 AN/FRR-59 F5840-784-4332 
1.4 AN/FRR-28 F5820-642-6822 1.4 AN/FRR-60 F5820-810-1052 
1.4 AN/FRR-28 F5820-665-2362 W/S 16 AN/FRT-1 
1.4 AN/FRR-3 1,6 AN/FRT-10 
AN/FRR-3A See 1. 4 AN/FRR-3 F5820-642-6824 1.6 AN/FRT-14 F5820-642-6170 
AN/FRR-3A See 1. 4 AN/FRR-3 F5815-694-6182 W/S 1.6 AN/FRT-15 F5820-501-0236 
1.4 AN/FRR-30 F5820-665-1230 1.6 AN/FRT-15 F5820-665-2284 W/S 
1.4 AN/FRR-31 F5820-665-1228 AN/FRT-15A See 1.6 AN/FRT-15 F5820-553-6894 
1.4 AN/FRR-32 F5820-642-6833, AN/FRT-I5A See 1. 6 AN/FRT-15 F5820-548-3809 W/S 
1.4 AN/FRR-37 F5820-665-3414 AN/FRT-15B See 1.6 AN/FRT-15 
1.4 AN/FRR-37 F5820-644-4782 W/S 1.6 AN/FRT-16 
1.4 AN/FRR-38 1.6 AN/FRT-17 F5820-642-6383 
1.4 AN/FRR-40 1.6 AN/FRT-17 F5820-665-2481 W/S 
1.4 AN/FRR-41 1.6 AN/FRT-18 F5820-642-6382 
1.4 AN/FRR-42 1.6 AN/FRT-18 F5820-665-2272 W/S 
AN/FRR-43 See 1.4 AN/FRR-42 1.6 AN/FRT-19 F5820-642-7764 
1.4 AN/FRR-48(XW-1) 1,6 AN/FRT-19 F5820-665-2297 W/S 
AN/FRR-49 (V) BASIC See 1.4 AN/FRR-49 (V) F5820-543-1601 1.6 AN/FRT-23 
AN/FRR-4XV)BASIC See 1.4 AN/FRR-4V) F5820-588-3617 W/S 1.6 AN/FRT-24 F5820-501-4574 
1.4 AN/FRR-4XV)BASIC(MOD) F5820-646-9144 1.6 AN/FRT-24 F5820-665-2296 W/S 
AN/FRR-49 (V) Gp A See 1.4 AN/FRR-49 (V) F5820-615-4077 W/S 1.6 AN/FRT-25 F5820-501-0433 W/S 
1.4 AN/FRR-49(V) Gp A(MOD) 1.6 AN/FRT-27 
AN/FRR-49(V) Gp B See 1. 4 AN/FRR-4XV) F5820-588-3618 W/S 1.6 AN/FRT-3 
AN/FRR-49 (V) Gp C See 1. 4 AN/FRR-49 (V) F5820-588-3619 W/S 1.6 AN/FRT-31 
1.4 AN/FRR-4XV) Gp C(MOD) F5820-679-1156 1.6 AN/FRT-39 F5820-543-1552 
AN/FRR-49 (V) Gp D See 1.4 AN/FRR~49 (V) F5820-588-3620 W/S 1.6 AN/FRT-39 F5820-557-3779 W/S 
1.4 AN/FRR-4XV) Gp D(MOD) F5820-679-1157 1.6 AN/FRT-39A 
AN/FRR-49 (V) Gp E See 1.4 AN/FRR-49 (V) F5820-588-3621 W/S 1.6 AN/FRT-39B F5820-448-0468 
1.4 AN/FRR-4XV) Gp E(MOD) F5820-542-7148 16 AN/FRT-4 
AN/FRR-49 (V) Gp F See 1, 4 AN/FRR~49(V) F5820-588-3622 W/S 1.6 AN/FRT-40 F5820-752-1209 
AN/FRR-49 (V) Gp G See 1. 4 AN/FRR-49 (V) F'5820-588-3623 W/S 1.6 AN/FRT-40 F5820-557-3780 W/S 
AN/FRR-AXV)GP H See 1. 4 AN/FRR-6XV) F5820-818-0916 1.6 AN/FRT-40A F5820-448-0469 
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Equipment Federal Equipment Federal 
Cate- Designation Stock Cate- Designation Stock 
gory Number gory Number 
1.6 AN/FRT- F5820-669-7137 AN/GRC-4 See 1. 7 AN/GRC-3 
1.6 AN/FRT-5A AN/GRC-40 See 1. 5 AN/GRC-10 
AN/FRT-SB See 1, 6 AN/FRT-5A F5820-642-6392 1.7 AN/GRC-41 
AN/FRT-SB See 1. 6 AN/FRT-5A F5820-644-4923 W/S 1.7 AN/GRC-47 
1.6 AN/FRT-5C F5820-542-7167 AN/GRC-5 See 1.7 AN/GRC3 
1.6 AN/FRT-506 AN/GRC-6 See 1. 7 AN/GRC-3 
1.6 AN/FRT-6 F5820-642-7784 W/S AN/GRC-7 See 1. 7 AN/GRC-3 
AN/FRT-6A See 1.6 AN/FRT-6 F5820-665-2159 1.7 AN/GRC-75 
AN/FRT-6B See 1,6 AN/FRT-6 F5820-578-6286 1.5 AN/GRC-76 
AN/FRT-OB See 1. 6 AN/FRT-6 F5820-642-8381 W/S 1.5  AN/GRC-77 
AN/FRT-C See 1, 6 AN/FRT-6 F5820-347-9145 W/S 1.7 AN/GRC-78 
16 AN/FRW-2 1.5 AN/GRC-79 
1.4 AN/FRW-3 AN/GRC-8 See 1. 7 AN/GRC-3 
4,5 AN/FSA-L7(XN-1) 1.5 AN/GRC-80 
1.5 AN/FSA-17 F5820-631-6936 1.7 AN/GRC-81 
1.2 AN/FSA-18 1.5 AN/GRC-82 
1.5 AN/FSA-20(XN-1) 1,7 AN/GRC-85 
1,2 AN/FSA-22(V) 1.7 AN/GRC-86 
© 1.2 AN/FSH-L F5841-795-0631 1.7 AN/GRC-9 F5820-193-8845 
1,2 AN/FSH-2(XN-1) 1.7 AN/GRC-9 F5820-644-4882 W/S 
1.2 AN/FSQ-14 AN/GRC-9A See 1.7 AN/GRC-9 F5820-665-3535 
1.2 AN/FSW-2 AN/GRC-9AX See 1.7 AN/GRO9 
1.2 AN/FTA-13 AN/GRC-9X See 1. 7 AN/GRC-9 F5820-503-1094 
1.5 AN/FTA-7 AN/GRC-9Z See 1.7 AN/GRC-9 
1,5 AN/FYQ-1(XN-1) 1.5 AN/GRC-99 F5820-680-9672 
1.5 AN/GGA-1 1.5 AN/GRC-99 F5820-680-9596 W/S 
1.5 AN/GGA-1A 1.4 AN/GRO4 F5825-642-6841 
1,5 AN/GGC-2 1.4 AN/GRD-8 F5825-333-9327 
1.5 AN/GGC-3 F5815-304-4894 1,3. AN/GRN-10 
1,5 AN/GGQ-2 1.3 AN/GRN-9 F5825-535-4625 W/S 
1.2 AN/GNO4 1,3 AN/GRN-9A 
LL AN/GPA-244, 13 AN/GRN-SB F5825-724-8014 
1.2 AN/GRA2 1,3 AN/GRN-9B F5825-583-1081 W/S 
1.2 AN/GRA-34 F5820-783-6388 1.3. AN/GRN-SC F5825-627-3910 
1.2 AN/GRA-34 F5825-578-7400 W/S 1.2 AN/GRQ-T1 
1.2 AN/GRA-40 1.2 AN/GRQ-TIA 
1.1 AN/GRAA7 F5985-543-9144 1.4 AN/GRR2 F5820-260-5335 
1.1 AN/GRA-48 F5985- 543-9145 1.4 AN/GRR-2 F5820-665-1977 W/S 
1.2 AN/GRA-6 F5820-644-4554 1.4 AN/GRR-S 
1.2 AN/GRA-60 F§985-893-4919 1.4 AN/GRR-7 
1.1 AN/GRA-61 F5985-893-4918 1.6 AN/GRT-3 F5820-665-3523 
1,2 AN/GRA-9 1.6 AN/GRT-3 F5820-503-0725 W/S 
1.2 AN/GRA-SA AN/GRT-3 W/AT-197/GR See 1.6 AN/GRT-3 F5820-543-1555 
1.5 AN/GRC-10 F5820-552-8483 1.2 AN/GSA-14 F6)15-583-9664 
1.5 — AN/GRC-100 1.5 AN/GSA-22 
1,7 AN/GRC-13 1.2 AN/GSA-33 F5820-766-8042 
1,7 AN/GRG-14(XN-1) 1.2 AN/GSA-35(V) 
1.7 AN/GRC-15 1.2 AN/GSC-T1 
1.7 AN/GRC-19 1.5 AN/GSC-2 
1.5 AN/GRC-26D 1.5 AN/GSC-6 
1.7 AN/GRC-27 F'5820-665-3120 1.3 AN/GSN-7 
1.7 AN/GRC-27 F5820-665-2142 W/S C 1.5 AN/GSW-1 F5825-644-4889 
AN/GRC-27A See 1.7 AN/GRC-27 F§820-556-0711 C 1.5 AN/GSW-1 F5825-501-0762 W/S 
17 AN/GRC-29 C 1.2 AN/GXQ-3(V) 
1.7 AN/GRC-3 1.5 AN/GYA-1(XN-1} 
1.7 AN/GRC-32 1.2 AN/MLA-3 
1,7 AN/GRC-328 1.7) AN/MRC-12 F5820-642-7994 
1.7 AN/GRC-37(XN-1) 1.7 AN/MRG-12 F5820-665-2504 W/S 
1.7 AN/GRC-37 1.7 AN/MRC-13 F5820-665-2501 W/S 
AN/GRC-39 See 1. 5 AN/GRC-10 1.7 AN/MRC-16 F9895-642-8902 
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Equipment Federal Equipment Federal 
Cate- Designation Stock Cate- Designation Stock 
gory Number gory Number 
1.7 AN/MRC-16 F5895-665-1336 W/S 15  AN/MTQ-3 
1,7 AN/MRC-18 15  AN/MTQ4 
1.7 AN/MRC-19 1.2 AN/PGC-1 F5815-198-5963 
1.7 AN/MRC-19B 1.2. AN/PIP-1 N5830-644-4413 
1.7 AN/MRC-22 F5820-665-3871 W/S 1.2 AN/PIP-1A N5830-665-1805 
1.7 AN/MRC-23 F5895-642-8426 1.5 AN/PIQ-3 
1.7. AN/MRC-23 F5895-665-1337 W/S 1.2 AN/PIQ-5 
1.7 AN/MRC-24 F5820-503-0762 W/S AN/PRC-10 See 1. 7 AN/PRC-8 F5820-665-1218 
1.2 AN/MRC-25 AN/PRC-10 See 1. 7 AN/PRC-8 F5820-665-3881 W/S 
1.7 AN/MRC-35A AN/PRC-10A See 1.7 AN/PRC-8 
1,7 AN/MRC-38 1.7 AN/PRC-14 
1.7 AN/MRC-40 F5820-519-5519 1,7 AN/PRC-17 
1,7 AN/MRC-47A 1.7 AN/PRC-21 
1.7 AN/MRC-5 F5820-669-7026 1.7 AN/PRC-22 
1.7 AN/MRC-5 F5820-665-3877 W/S 1.7 AN/PRC-25 
1.7. AN/MRC-5B 1.7 AN/PRC-27 
AN/MRC-5C See 1. 7 AN/MRC-5 F5820-501-3754 1.7 AN/PRC-28 F5820-698-8332 
AN/MRC-5C See 1. 7 AN/MRC-5 F5820-665-3873 W/S 1.7 AN/PRC-28 F5820-644-4832 W/S 
1.7 AN/MRC-55 1,7 AN/PRC-29 F5820-665-1219 
1.7 AN/MRC-56 1.7 AN/PRC-30 
1.7. AN/MRC-59 1.7 AN/PRC-33 F5820-642-7724 
1.7 AN/MRC-6 F5820-669-7027 1.7 AN/PRC-38 
1.7 AN/MRC- F§820-501-3072 W/S 1,7 AN/PRC-39 F5820-542-7168 
AN/MRC-6B See 1, 7 AN/MRC-5B 1,7 AN/PRC-4( ) 
AN/MRC-6C See 1. 7 AN/MRC-6 F5820-642-9788 1.7 AN/PRC-40 F5820-542-7083 
AN/MRC-6C See 1, 7 AN/MRC-6 F5820-665-1348 W/S 1,7 AN/PRC-41(XN-1) 
1.7 AN/MRC-60 1.7 AN/PRC-41(XN-2) 
1.5 AN/MRC-62 1,7 AN/PRC-42( ) 
1.5 AN/MRC-63 1.7 AN/PRC-45(XN-1) 
AN/MRC-7B See 1. 7 AN/MRC-5B 1.7 AN/PRC-6 F5§820-194-9928 
AN/MRC-8B See 1. 7 AN/MRC-5B F5820-642-7582 1,7 AN/PRC-7(XN-1) 
1.7 AN/MRC-81 F5820-629-6894 1.7 AN/PRC-7 F§820-665-1222 
1,7 AN/MRC-83( ) 1.7 AN/PRC-8 F5820-665-1217 
1.7 AN/MRC-84 1.7 AN/PRC-8 F5820-665-3872 W/S 
1,3 AN/MRD-15 AN/PRC-9 See 1.7 AN/PRC-8 F5820-669-7018 
1.3 AN/MRD-8 F5820-302-5970 AN/PRC-9 See 1.7 AN/PRGB F5820-665-3874 W/S 
1,3 AN/MRD-8 F5820-316-8431 W/S AN/PRC-9A See 1. 7 AN/PRC-8 F5820-503-2588 
1.2 AN/MRN-L 1.3 AN/PRN-L 
1.3 AN/MRN-16 C 1.3. AN/SAN-2(XN-1) F5850-592-6103 
1.3 AN/MRN-16A 1.5 AN/SCA-1(XN-1) 
1.3 AN/MRN-18 1.5 AN/SCC-1(XN-1) 
1.3 AN/MRN-20 1,5 AN/SGA-1 
1.3 AN/MRN-3 F5825-644-4589 1.5 AN/SGA-2 
1.3 AN/MRN-3 F5825-642-7836 W/S 1.2 AN/SGA3 
1.3 AN/MRN-9 1.5 AN/SGA-3A 
1.4 AN/MRR-1 1.2 AN/SGA-5 
AN/MRR-2 See 1. 4 AN/MRR-I F5820-669-9361 1.5 AN/SGC-1 F5815-642-8888 
AN/MRR-3 See 1.4 AN/MRR-1 1.5 AN/SGC-1 F5815-665-1330 W/S 
1.4 AN/MRR-4 AN/SGC-1A See 1. 5 AN/SGC-1 F5815-642-8889 
AN/MRR-4A See 1.4 AN/MRR-4 AN/SGC-IA See 1. 5 AN/SGC-1 F5815-665-1329 W/S 
C 1.6 AN/MRW-6(XN-1) 1.2 AN/SGC-2 F5815-501-3318 
1.5 AN/MSA-1 1.2 AN/SGC-2 F5815-696-8835 W/S 
1.5 AN/MSC-1 F5820-497-9310 1.5 AN/SGC-4 F5815-586-5566 
1,5 AN/MSC-25 1.5 AN/SGC-5 F5815-586-5565 
1.7 AN/MSC-3 F5895-665-1968 1.2 AN/SIA-1 
1.7 AN/MSC-3 F5895-665-1338 W/S 1.7 AN/SIA-10 
1.5 AN/MSC-32 1,2 AN/SIA-112 
1,2 AN/MSM-16 1,2 AN/SIA-113A 
1.2 AN/MSM-6 1,2 AN/SIA-114 
1.4 AN/MSQ-38 1.2 AN/SIA-3 
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—. ———_-—— Equipment Federal 
Cate- Designation Stock 
gory Number 
1.2 AN/SIA-35 
1,2 AN/SIA-4 
1,2 AN/SIA-46 N5830-661-0333, 
1.2 AN/SIA-61 
1.2 AN/SIA-62 
1.5 AN/SIA-66 
1.2 AN/SIC-1 F5830-644-4467 
1.2 AN/SIC-1 F5830-644-4706 W/S 
1,2 AN/SIC-2 
1,2 AN/SIH-4 
1.2 AN/SI-G N5830-503-2473 
1.2. AN/SKH-1(XZ-1) 
1.2 AN/SNH-1 
1.2 AN/SNH-2 
1.2 AN/SNH-3 
1.2 AN/SNH-4 
1.2 AN/SNH-5 
1.2 AN/SNH-6 
1.2 AN/SNH-7 
C 1.3 AN/SPA-L3(XN-2) 
1.2. AN/SPN-20 F5840-302-6110 
1.3 AN/SPN-7 
AN/SPN-7A See 1, 3 AN/SPN-7 F5840-296-4549 
1.2 AN/SRA-10(XG-1) 
1.1 AN/SRA-10 
C 1.2 AN/SRA-11(XN-1) 
1.2 AN/SRA-12 F5015-091-9456 
1.2 AN/SRA-12 F5915-693-4568 W/S 
1.2 AN/SRA-12A F9915-507-3590 
1.2 AN/SRA-12B 
1.2 AN/SRA-13 F5985-347-9751 
1.2 AN/SRA-13 F5985-347-9752 W/S 
1.2 AN/SRA-13A F5985-710-0098 
1.2 AN/SRA-13B F5985-440-8840 
1.2 AN/SRA-14 F5985-347-9753 
1.2 AN/SRA-L4 F5985-347-9754 W/S 
1.2 AN/SRA-14A F5985-710-0099 
1.2 AN/SRA-14B F5985-440-8937 
1.2 AN/SRA-15 F5985-347-9755 
1.2 AN/SRA-15 F5985-347-9756 W/S 
1.2 AN/SRA-15A F5985-710-0100 
1.2 AN/SRA-15B F5985-440-8938 
1.1 AN/SRA-16 F5985-347-9757 
1.1 AN/SRA-16 F5985-347-9758 W/S 
1.2 AN/SRA-IGA F9986-710-0101 
1.2 AN/SRA-16B F5985-440-8939 
1.2 AN/SRA-17(XG-1) 
1.1 AN/SRA-17 F5985-633-6842 
1.1 AN/SRA-ITA F5985-722-3791 
1.1 AN/SRA-178 
1.1 AN/SRA-18 F5985-284-9873 
1.1 AN/SRA-18 F5985-347-9140 W/S 
1.1 ANARA-184 F5985-543-1487 W/S 
1.2 AN/SRA-1XXG-1)- 
1.1 AN/SRA-19 
1,2 AN/SRA-20 F5985-629-3588 
1.2 AN/SRA-2i(V) 
1,2 AN/SRA-22 FS995-543-1861 
1.2 AN/SRA-23 
1.2 AN/SRA-25 


UNCLASSIFIED 


Equipment Federal 
Cate- Designation Stock 
gory Number 
1.2 AN/SRA-26(XN-1) 
1.2 AN/SRA-27(XN-1) 
Li AN/SRA-28 
1.1 AN/SRA3 N5820-254-7185 
1.2 AN/SRA-S 
AN/SRA-SA See 1. 2 AN/SRA-9 F5915-313-8465 
17 ANASRC-10 
AN/SRC-1OX See 1.7 AN/SRC-10 
AN/SRC-IOY See 1.7 AN/SRC-10 
AN/SRC-1] See 1.7 AN/SRG-10 
AN/SRC-LIX See 1.7 AN/SRC-10 
AN/SRC-LLY See 1.7 AN/SRC-10 
AN/SRC-I2 See 1.7 AN/SRC-10 
AN/SRC-12X See 1.7 AN/SRC-10 
AN/SRC-12Y See 1.7 AN/SRC-10 
1.7 AN/SRC-13 F5820-665-2774 
17 AN/SRC-13 F5820-665-2137 W/S 
AN/SRC-13X See 1.7 AN/SRC-13 F5820-665-2138 W/S 
AN/SRC-13Y See 1.7 AN/SRC-13 F5820-665-2139 W/S 
AN/SRO-14 See 1.7 AN/SRC-13 F5820-642-7727 
AN/SRC-14 See 1.7 AN/SRC+13 F5820-665-2141 W/S 
AN/SRC-14X See 1.7 AN/SRC-13 F5820-642-7743 
AN/SRC-14X See 1.7 AN/SRC-13 F5820-665-2111 W/S 
AN/SRO-LAY See 1.7 AN/SRC-13 F5820-642-7744 
AN/SRC-I4Y See 1.7 AN/SRC-13 F5820-665-2112 W/S 
AN/SRC-15 See 1.7 AN/SRC-13 F5820-642-7742 
AN/SRG-15 See 1,7 AN/SRC-13 F5820-665-2113 W/S 
AN/SRC-15X See 1.7 AN/SRC-13 F5820-665-3541 
AN/SRC-15X See 1.7 AN/SRC-13 F5820-665-3757 W/S 
AN/SRC-15Y See 1.7 AN/SRC-13 F5820-665-3537 
AN/SRC-I5Y See 1.7 AN/SRC-13 F5820-665-2136 W/S 
1,7 AN/SRC-16(XN-1) 
1.7 AN/SRC-17(XN-1) 
1.5 AN/SRC-18( ) 
1.5 AN/SRC-1% ) 
1,7 AN/SRC-20 
17 ANARC-21 
1.7 AN/SRO3 
1.7 AN/SRC-5 
1.7 AN/SRC-6A 
1.7 AN/SRC-8AZ 
1.7 AN/SRC-8Z 
1.7 AN/SRC-9 
1.3 AN/SRD-12 
1.3 AN/SRD-13 
1.4 AN/SRD-G{(XN-1) 
1.3 AN/SRD-7 F5825-302-6163 
1.3 AN/SRD-7 F5825-665-3806 W/S 
1.3 AN/SRN-I(XN-1) 
1.3 AN/SRN-2(XN-1) F5825-665-2359 W/S 
AN-SRN-2 See 1. 3 AN/SRN-2XN-1) F5825-669-7034 W/S 
1.3. AN/SRN-4 
1.3 AN/SRN-5 
13 ANARN-6 F5825-535-4624 W/S 
13° ANASRN-6A F9825-553-3941 
1.3. AN/SRN-GA F5825-553-3944 1 /S. 
1.4 AN/SRN-7 F5825-557-5148 W/S 
1.2  AN/SRQ2Z 
1.4 AN/SRR-11 F5820-642-7841 
1.4 AN/SRR-11 F5820-642-8254 W/S 
rd 


EQUIPMENT DESIGNATION TO FEDERAL STOCK NUMBER TO 
PAGE DESIGNATION (Cont'd) 


February 1963 


Equipment Federal Equipment Federal 
Cate- Designation Stock Cate- Designation Stock 
gory Number gory Number 
14 AN/SRR-11A F5820-775-6015 AN/TGC-IA See 1. 5 AN/TGC-1 F5815-336-1630 
AN/SRR-12 See 1, 4 AN/SRR-11 F5820-665-0090 1.5  AN/TGC-3 F5815-315-2874 
AN/SRR-12 See 1. 4 AN/SRR-11 F5820-642-8251 W/S 1.5  AN/TGC-4 
AN-SRR-13 See 1. 4 AN/SRR-11 F5820-669-7022 1.2 AN/TIH-501 
AN/SRR-13 See 1, 4 AN/SRR-I1 F5820-665-2373 W/S 1.2 AN/TIP-2 
AN/SRR-I3A See 1. 4 AN/SRR-11 F5820-642-9802 1.2 AN/TIQ-2 
AN/SRR-I3A See 1. 4 AN/SRR-11 F5820-503-0763 W/S AN/TIQ-2A See 1, 2 AN/TIQ-2 
1.4 AN/SRR-15(XN-1) 1.2 AN/TIQ-3 
1.4 AN/SRR-15 1.2 AN/TNH-5 
1.4 AN/SRR-16 AN/TPN-10 See 1. 2 AN/SPN-20 F5B25-642-7995 W/S 
1.4 AN/SRR-17(XN-1) 1.2 AN/TRA-1 F5820-501-0290 
1.4 AN/SRR-3 1.2 AN/TRA-1 F5820-665-1436 W/S 
C 1.4 AN/SRR-4 F5820-636-3454 1.2 AN/TRA-5 F5820-644-4486 
C 1.4 AN/SRR-4 F5820-669-8054 W/S 1.7. AN/TRC-1 F5820-501- 0495 
c AN/SRR-4A See 1. 4 AN/SRR-4 F5820-548-7670 1.7. AN/TRC-1 F5820-501-0239 W/S 
c AN/SRR-4A See 1. 4 AN/SRRe4 F5820-504-9470 W/S 1.5 AN/TRC-11 
1.4 AN/SRR-5 F6625-643-2824 1.7 AN/TRC-13 F5820-192-7148 
1.6 AN/SRT-1 1.7 AN/TRC-27 
1.6 AN/SRT-14 F5820-669-7019 1.7 AN/TRC-27A 
1.6 AN/SRT-14 F5820-501-3056 W/S 1.5 AN/TRC-3 F5820-665-2847 
AN/SRT-I4A See 1.6 AN/SRT=14 F5820-642-7763 1.5  AN/TRC-3 F5820-642-8441 W/S 
AN/SRT-14A See 1.6 AN/SRT-14 F5820-665-2125 W/S AN/TRC-4 See 1, 7 AN/TRC-1 F5820-642-9877 
1.6 AN/SRT-15 F5820-501-4559 1.7 AN/TRC-5(XC-3) 
1.6 AN/SRT-15 F5820-669-7829 W/S 1.7 AN/TRC-504 
ANASRT-I5A See 1.6 AN/SRT-15 F§820-342-9150 1.7. AN/TRC-61 
1.6 AN/SRT-16 F5820-642-7760 1.7 AN/TRC-68 
1.6 AN/SRT-16 F5820-665-2278 W/S 1.7. AN/TRC-7A 
AN/SRT-I6A See 1.6 AN/SRT=16 F5820-642-7765 1.7 AN/TRC-75 
AN/SRT-I6A See 1.6 AN/SRT-16 F5820-665-2306 W/S 1.5 AN/TRC-8 
1.6 AN/SRT-17(XN-1) 1,3 AN/TRD-12 
1.6 AN/SRT-1&(XN-2) 1.3. AN/TRD-3 
1.6 AN/SRT-20(XN-1) 1.4 AN/TRD-4 
1.6 AN/SRT-21 AN/TRN-2(XN-1) See 1. 3 AN/TRN-3(XN-1) 
1.6 AN/SRT-22(XN-1) 1.3 AN/TRN-2 F5820-642-8630 
1.6 AN/SRT-3 1.3 AN/TRN-2 F5820-669-7047 W/S 
1.6 AN/SRT-3A 1.3 AN/TRN-2X F5825-557-5147 W/S 
1.3 AN/SRW-4 F5820-713-3942 1.3 AN/TRN-3(XN-1) F5825-665-1216 
13. AN/SRW-4 1.3 AN/TRN-3(XN-1) F5825-665-2135 W/S 
1.5 AN/SSA-24(XN-1) AN/TRN-3 See 1, 3 AN/TRN-2 F5820-642-8643 
1,5 AN/SSA-25(XN-1) AN/TRN-3 See 1. 3 AN/TRN-2 F5820-669-7035 W/S 
1,5 AN/SSA-26(XN-1) AN/TRN-3X See 1. 3 AN/TRN-2X F5825-557-5144 W/S 
1,5 AN/SSC-1(XN-1) 1.3) AN/TRN-A(XN-1) F5825-642-6193 
C 1.3 AN/SSN-L 1.3 AN/TRN-4(XN-1) F5820-665-2308 W/S 
1.2 AN/SSQ-27(XN-1) AN/TRN-5(XN-1) See 1. 3 AN/TRN-A(XN-1) F5820-665-3112 
1.2 AN/SSQ-27 AN/TRN-5(XN-1) See 1, 3 AN/TRN-4(XN-1) F5820-665-1478 W/S 
1,5 AN/SSQ-2XXN-2) 1.7 AN/TRQ-9 
C 1.5 —AN/SSQ-30(XN-1) 1.4 AN/TRR-2 F5820-669-8750 
C 15 AN/SSW-1 1.4 AN/TRR-5 F5820-665-3411 
C 12 AN/SYQ-1(V) 1.6 AN/TRT-1 
1.7 AN/SXQ-2 1,3. AN/TSA-11 F5840-503-3100 W/S 
C 12 AN/SYQ-2(V) 1.2 AN/TSA-12 F5825-504-9772 W/S 
C 1.2 AN/SYQ-3(V) 1.2 AN/TSA-13 F5825-611-0447 
© 1.2 AN/SY9-4(V) 1.5 AN/TSC-15 
1.5 AN/TCC-14 1.3 AN/TSN-1 F5840-448-0950 
1.5 AN/TCC-20A 1.2 AN/TSQ-5 F5895-665-1967 
1.5 AN/TCC-3 F5805-503-2648 AN/TSQ-6 See 1, 2 AN/TSO5 F5895-644-4568 
1.5 AN/TCC-3 F5805-665-2462 W/S 1.3 AN/TSW-1 
1.5 AN/TCC-4 1.5  AN/TTQ-2 
1,5 AN/TCC-4A 1.5 AN/TXC-1 
1.5 AN/TGC-1 AN/TXC-1B See 1. 5 AN/TXC-1 F5815-665-1284 
8 UNCLASSIFIED 


February 1963 


Equipment Federal 
Cate- Designation Stock 
gory Number 
AN/TXC-IB See 1. 5 AN/TXC-1 F5815-665-1367 W/S 
14 AN/TXR-1 
1.6 AN/TXT-1 


1.2 AN/TYA-1(XN-1) 
1.2 AN/TYA-1Q(XN-1) 
1,2 AN/TYA-11(XN-1) 
2 AN/TYA-12(XN-1) 
1.2 AN/TYA-2(XN-1) 
1.2 AN/TYA-XXN-1) 
1.2 AN/TYA-XN-1) 


22900900 
w® 


1.2 AN/TYA-XXN-1) 

AN/TYA-7(XN-1) 

1,2 AN/TYA-B(XN-1) 

1.2 AN/TYA-9(XN-1) 

1,2 AN/TYQ-1( ) 

1.2 AN/TYQ-2 ) 

1.5 AN/UCC-1 

1,2 AN/UFA-3 

1.5 AN/UGA-1 F5805-786-6221 
1.5 AN/UGA-3(XN-1) 


CO00 
wR 


AN/UGC-1(XN-1) F5805-343-9564 
AN/UGC-1 F5805-686-7999 
AN/UGC-10 

AN/UGC-11(XN-1) 

AN/UGC-12 

Ax/UGC-13 

AN/UGC-14 

AN/UGC-2(XN-1) F5805-665-1581 
AN/UGC-3 

AN/UGC-5 F5815-543-1608 


AN/UGC-5A 

AN/UGC-5AX 

AN/UGC-5X F5815-543-1607 
AN/UGC-6 F5815-681-9890 
AN/UGC-6A F5815-773-9575 
AN/UGC-6AX F5815-773-9576 
AN/UGC-6X F5815-681-9892 
AN/UGC-7 F5815-790-8916 
AN/UGC-7X F5815-681-9891 
AN/UGC-8 


Peer et eer 
Renan nnad hs 


Pe ee ee et ee ee 
Raunanenaannn 


AN/UGC-8X 

AN/UGC-X ) 

AN/UGH-1 

AN/UGT-1 

AN/UIQ-3 N5830-240-3645 
AN/UIO-6 N5830-508-1386 
AN/UKA-2 

AN/UKA-3 

AN/UKR-10 

AN/UKR-8 


BFR enrnrnatan 


1.2. AN/UNH-3A 

1.2 AN/UNH 

1.2 AN/UNH-7 

1.2 AN/UNH-8 

1.2. AN/UNQ-1 

1.2 AN/UNQ-2 

AN/UNQ-QXN-L) See 1.2 AN/UNG-6 

1.2 AN/UNQS F5835-665-2379 W/S 
1.2 AN/UNQ-7 

1,2 AN/UNQ-7A 


UNCLASSIFIED 


Equipment Federal 
Cate- Designation Stock 
gory Number 
1.3 AN/UPN-12(XN-1) 
1.3 AN/UPN-12 F5825-578-7416 
1.3. AN/UPN-12 F5825-511-9844 W/S 
1.3 AN/UPN-12B F5825-474-0364 
1.3 AN/UPN-13(XN-1) 
1.2 AN/URA-T2 
AN/URA-T2A See 1. 2 AN/URA-T2 F6940-318-6824 
AN/URA-T2A See 1. 2 AN/URA-T2 F6940-347-9045 W/S 
1.2 AN/URA-11 
1.5 AN/URA-17(XN-1) 
1,2 AN/URA-17 F5620-474-3975 
1.5 AN/URA-19 
1.2. AN/URA-22 
1.2 AN/URA-23 F5820-543-1549 
1.2 AN/URA-23 F5820-543-1215 W/S 
1.2 AN/URA-23A F5820-681-9611 
1.2 AN/URA-23A F5820-543-1491 W/S 
1,1 AN/URA-24 F5985-543-1551 
1,1 AN/URA-24 F5985-581-9539 W/S 
1,2 AN/URA-25 F5985-581-9540 W/S 
1.2 AN/URA-27 
1.2 AN/URA-28 F5820-715-4043 
1,2 AN/URA-30 
1,2 AN/URA-31 
1,2 AN/URA-33 F5820-779-6441 
1,2 AN/URA-34 
1,2 AN/URA-36 
1.5 AN/URA-6 F5840-511-8495 
1.5 AN/URA-6 F5840-642-8362 W/S 
AN/URA-7 See 1. 5 AN/URA-6 F5840-644-4841 W/S 
1,5 AN/URA-8 F5840-642-8894 
1.5 AN/URA-8 F5840-644-4842 W/S 
AN/URA-BA See 1, 5 AN/URA-8 F5815-642-8892 
AN/URA-BA See 1. 5 AN/URA-8 F5840-642-8360 W/S 
AN/URA-BB See 1. 5 AN/URA-8 F5840-665-1615 
AN/URA-8B See 1. 5 AN/URA-8 F5840-665-1950 W/S 
1,2 AN/URA-XXN-1) 
1.7 AN/URC-10 
1.7 AN/URC-11 
1.7 AN/URC-16 F5820-642-7737 
17 AN/URC-16 F5820-665-3859 W/S 
AN/URC-16X See 1.7 AN/URC-16 F5820-665-3536 
AN/URC-16X See 1.7 AN/URC-16 F5820-665-3861 W/S 
AN/URC-I6Y See 1. 7 AN/URC-16 F5820-569-0420 
AN/URC-I6Y See 1. 7 AN/URC-16 F5820-665-3851 W/S 
AN/URC-17 See 1.7 AN/URC-16 F5820-642-7729 
AN/URC-I7 See 1.7 AN/URG-16 F5820-644-4880 W/S 
AN/URC-I7X See 1.7 AN/URC-16 F5820-665-3542 
AN/URC-I7X See 1.7 AN/URG-16 F5820-644-4881 W/S 
AN/URC-I7Y See 1. 7 AN/URC-16 F5820-642-9816 
AN/URG-ITY See 1, 7 AN/URC-16 F5820-501-3059 W/S 
AN/URC-18 See 1.7 AN/URC-16 F5820-665-3544 
AN/URC-18 See 1.7 AN/URC-16 F5820-665-3857 W/S 
AN/URC-I8X See 1.7 AN/URC-16 F5820-642-7741 
AN/URC-18X See 1.7 AN/URG-16 F5820-665-3860 W/S 
AN/URC-18Y See 1. 7 AN/URC-16 F5820-665-3543 
AN/URC-18Y See 1. 7 AN/URC-16 F5820-665-3858 W/S 
1.7 AN/URC-2 
1,7 AN/URC-20 
1.7 AN/URG-21 


EQUIPMENT DESIGNATION TO FEDERAL STOCK NUMBER TO February 1963 
PAGE DESIGNATION (Cont’d) 
Equipment Federal Equipment Federal 

Cate- Designation Stock Cate- Designation Stock 

gory Number gory Number 
AN/URC-22 1.4 AN/URR-22 F5820-642-7843 
AN/URC-24 1.4 AN/URR-22 F5820-665-2053 W/S 
AN/URC-3XN-2) 1.4 AN/URR-23 F5820-642-6418 
AN/URC-30 AN/URR-23A See 1. 4 AN/URR-23 F5820-642-6855 
AN/URC-32 F5820-649-8903 AN/URR-23A See 1. 4 AN/URR-23 F5820-644-4768 W/S 
AN/URC-34 1.4 AN/URR-26(XN-1) 
AN/URC-34X See 1.7 AN/URC-34 1.4 AN/URR-27 F5820-644-4991 
AN/URC-35 1.4 AN/URR-27 F5820-665-3826 W/S 
AN/URC-37 1.4 AN/URR-27A 
AN/URC-38 F5820-827-1150 W/S 1.4 AN/URR-28(XN-1) F5820-665-2245 
AN/URC-4 F5820-665-3538 1.4 AN/URR-29 F5820-644-4775 W/S 
AN/URC-7 F5820-263-5470 1.4 AN/URR-29X 
AN/URC-7 F5820-665-3684 W/S 1.4 AN/URR-30(XN-1) 
AN/URC-7X See 1. 7 AN/URC-7 1.4 AN/URR-32 
AN/URC-TY See 1. 7 AN/URC-7 1.4 AN/URR-35 F5820-508-1814 
AN/URC-7Z See 1. 7 AN/URC-7 1.4 AN/URR-35 F5820-665-2375 W/S 
AN/URC-8(XN-1) F5820-302-9532 AN/URR-35A See 1. 4 AN/URR-35 F'5820-665-1245 
AN/URC-9(XN-1) AN/URR-35A See 1. 4 AN/URR-35 F5820-642-8747 W/S 
AN/URC-9X 1.4 AN/URR-35B F5820-642-7844 
AN/URD-1 1.4 AN/URR-35B F'5820-347-9875 W/S 
AN/URD-2 F5825-503-0196 1,4 AN/URR-35C 
AN/URD-2 F5825-642-8179 W/S 1.4 AN/ORR-35D 
AN/URD-2A See 1. 3 AN/URD-2 F5825-665-2489 1.4 AN/URR-36 
AN/URD-2A See 1, 3 AN/URD-2 F5825-644-3437 W/S 1.4 AN/URR-36A F5820-642-6828 

1.3 AN/URD-4XN-1) 1.4 AN/URR-36A F5820-665-2372 W/S 

1.3 AN/URD-4 F5825-642-6849 1.4 AN/URR-39 

1.3 AN/URD-4 F5825-665-3665 W/S 1.4 AN/URR-41(XN-1) 

1,3. AN/URD-4A F5825-473-7883 1.4 AN/URR-42(XN-1) 

1.3 AN/URD-4B 1.4 AN/URR-42(XN-2) 

1.2 AN/URM-119 F5825-678-2210 1.4 AN/URR-44 

1.3 AN/URN-12 1,4 AN/URR-45( ) 

1.3 AN/URN-13(V) 1.4 AN/URR-4& ) 

1.3 AN/URN-14(XN-1) 14 AN/URR-47( ) 

1.4 AN/URN-17(XN-1) 1.4 AN/URR-49 

1,4 AN/URN-17(XN-2) 1.4 AN/URR-O 

13 AN/URN-SA 1.6 AN/URT-1O(XN-1) 

1.3 AN/URN-3 F5825-557-3819 W/S 1.6 AN/URT-11(XN-1) 

1.3. AN/URN-4(XN-1) 1.6 AN/URT-12 

1.3 AN/URN-5 F5825-503-0203 1.6 AN/URT-13 

1.3 AN/URN-5 F5825-665-1462 W/S 1.6 AN/URT-14 
AN/URN-5 W/O S-77/URN-5 and MK-90/URN-5 See  F5825-583-1674 6 AN/URT-15(XN-1) 

1.3 AN/URN-5 1.6 AN/URT-17 F5820-543-1553 
AN/URN-5 W/O S-77/URN-5 and MK-90/URN-5 See  F5825-552-1904 W/S 1.6 AN/URT-17 F5820-543-1214 W/S 
1.3 AN/URN-5S 1,6 AN/URT-17A F5820-681-9875 

1,3 AN/URN-6(XN-2) 1.6 AN/URT-18 F5820-725-4824 

1,2 AN/URQ-8 1,6 AN/URT-1XV) F5820-799-8437 

1.2 AN/URQ-9(XN-2) 1.6 AN/URT-2 F5820-642-6377 
AN/URQ-XXN-3) 1.6 AN/URT-2 F5820-665-2471 W/S 
AN/URR-13 F5820-556-9571 1,6 AN/URT-2A 
AN/URR-13 F5820-644-4777 W/S AN/URT-2X See 1. 6 AN/URT-2 
AN/URR-I3A See 1. 4 AN/URR-13 F5820-665-0079 AN/URT-3 See 1. 6 AN/URT-2 F5820-642-8903 
AN/URR-I3A See 1. 4 AN/URR-13 F5820-642-8244 W/S AN/URT-3 See 1. 6 AN/URT-2 F5820-665-2469 W/S 
AN/URR-13B See 1. 4 AN/URR-13 F5820-669-7010 1,6 AN/URT-3A 
AN/URR-13B See 1. 4 AN/URR-13 F5820-665-2374 W/S AN/URT-3X See 1. 6 AN/URT-2 
AN/URR-13C F5820-644-3395 W/S AN/URT-4 See 1.6 AN/URT-2 F5820-642-6384 
AN/URR-2 F5820-644-0030 AN/URT-4 See 1. 6 AN/URT-2 F5820-665-2288 W/S 
AN/URR-21 F5820-644-4990 1.6 AN/URT-4A 
AN/URR-21 F5820-665-3830 W/S AN/URT-4X See 1.6 AN/URT-2 
AN/URR-21A F5820-644-3392 1.6 — AN/URT-6(XN-1) F5820-644-4898 
AN/URR-21A F5820-501-4986 W/S 1.6 AN/URT-7 F5820-665-2164 


UNCLASSIFIED 


February 1963 


Equipment Federal Equipment Federal 
Cate- Designation Stock Cate- Designation Stock 
gory Number gory Number 
1.6 AN/URT-7 F5820-665-2310 W/S 1.2 AN/WRA-2(XN-1) 
1.6 AN/URT-7A 1.2 ANAWRA-2(XN-2) 
1.6 AN/URT-7B F5820-665-2473 W/S 1.2 AN/WRA-3(XN-1) 
1.6 AN/URT-7C F5820-556-0297 1,7 AN/WRC-1 
1.6 AN/URT7C F5820-348-0838 W/S 1.5 AN/WRC-2 ) 
1.6 AN/URT-70 F5820-713-3939 C 1.3) AN/WRN-1(XN-1) 
1.6 AN/URT-8(XN-1) 1,4 ANAWRR-2 F5820-775-9082 
1.6 —AN/URT-9(XN-1) F5820-669-8733 W/S 1.4 AN/WRR-3(XN-1) 
1.6 AN/URW-14 1.4 AN/AWRR-4 
12 AN/USQ-17 1.6 AN/WRT-1(XN-i) 
15 AN/USQ-20 1.6 AN/WRT-1 F5820-673-3771 
15 AN/USQ21 1.6 AN/WRT-2(XN-1) 
1.2 AN/USQ-22(KN-1) 1.6 AN/WRT-2(XN-3) 
1.2 AN/UXA-S(XN-1) 1.6 AN/WRT-2(XN-4) 
1.5 AN/UXC-2 F5815-669-8929 16 AN/WRT-2 F5620-673-3770 
1.5 AN/UXC-2 F5805-644-4808 W/S 1.6 AN/WRT-3 
1,5 AN/UXH-2(XN-3) 1.6 AN/WRT-4(XN-1) 
1,5 AN/UXH-2 F5815-543-1515 1.6 —AN/WRT-4(XN-2) 
1,5 AN/UXH-5(XN-1) 1.6 ANART~4 
15 AN/UYK-1 1.2 AN/WSQ-3 F6625-777-3530 
1.2 AN/VIA-4 1.2 AN/WXA-1(XN-1) 
1.7) AN/VRC-1 1.2 AQ-2(1) 
AN/VRC-10(12-24 VDC) See 1.7 AN/VRC-B F5820-665-2846 1.4 AR-88D 
AN/VRC-10(12-24 VDC) See 1. 7 AN/VRC-8 F5820-665-3867 W/S 1.4 ARB 
1.7 AN/VRC-12 1.4 ARD-L 
1.7 AN/VRC-16 F5820-669-7005 1.4 ARD-2 
AN/VRC-17 See 1. 7 AN/VRC-16 F5820-644-4994 1.4 ARJ 
AN/VRC-18 See 1. 7 AN/VRC-16 F5820-669-8727 1.4 ARK 
1.7 AN/VRC-2 F5820-644-4997 LL AS-L014(KN-1)/B 
1.7 AN/VRC-2 F5820-665-1423 W/S 1.1 AS-1018/URC 
17 AN/VRC-2C F5820-669-7014 © 1.1 AS-1022(XN-1)/BLR 
1.7 AN/VRC-2C F5820-665-3876 W/S 1.1 AS-236/SPT N5985-369-5393 
AN/VRC-2X See 1. 7 AN/VRC-2 F5820-230-3958 1.1 AS-263/UPT N5985-408-8665 
1.7 AN/VRC-24 1.1 AS-294/UP N5985-549-0368 
1.7 AN/VRC-26 1.1 AS-295/UP 
1.7 AN/VRO-26X F5820-644-4900 AS-295A/UP See 1.1 AS-295/UP 
1.7 AN/VRC-26X F5820-665-1350 W/S AS-295B/UP See 1.1 AS-295/UP F5985-669-9312 
1.7 AN/VRC-27 1.1 AS-390/SRC N5985-408-8705 
1.5 AN/VRC-23 1.1 AS-390/SRC N5985-644-3064 W/S 
1.7 AN/VRC-3 AS-390A/SRC See 1.1 AS-390/SRC F5985-519-9886 
1.7  AN/YRC-32 F5820-665-1717 1.1 AS-412/FRC4 F§985-099-9523 
1.7 AN/VRC-32 F5820-665-1709 W/S C 1.2 AS-466/SR 
1.7 AN/VRC-33 F5820-565-0963 C 1.2 AS-493/U F'5985-567-8834 
1.7 AN/VRC-33A F5820-542-7035 1.2 AS-51/MRQ-2 
17 ANNVRC-36 F5820-615-9848 1.1 AS-515/SPG 
1.7 AN/VRC-37 F5820-615-9851 1.1 AS-574/URR F5825-284-7368 
L7 AN/VRC-39 1.2 AS-668/SR F5985-644-3215 
1.7 AN/VRC-4 1.2 AS-668/SR F5985-557-5819 W/S 
17 AN/VRC-42 F5820-765-8888 LL AS-725/8 F5985-615-5295 
AN/VRC-5 See 1. 7 SCR-508-A 1.1 AS-725A/S F5985-811-5800 
1.7 AN/VRG-50 F5820-816-6001 1,1 AS-768/GR F5820-296-1715 
17 AN/VRC-51 F5820-893-0050 1.1 AS-769/TRN 
AN/VRC-8(12-24 VDC) See 1.7 AN/VRCS F5820-669-7025 1.1 AS-784/TRN F5825-296-1016 
AN/VRC-X(12-24 VDC) See 1. 7 AN/VRCS F5820-644-4993 C 1.1 AS-BO6(XN-1)/SRC 
17 AN/AVRO-3 F5820-193-8811 © 1.1 AS-809/APS-45A 
15 AN/WIC-1(V) 1,1 AS-BI/GR 
12  AN/WNA-1 1.2 AS-905(XG-1)/UPX 
1.2) ANAWNA-2 C 1.1 AS-S1S(XN-/BLR 
1.3. AN/WPN-L F5825-473-8187 AS-93/MRQ-2 See 1. 2 AS-51/MRO-2 
1.2 AN/WRA-L 1.2 AS-933/SR 


UNCLASSIFIED 
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PAGE DESIGNATION (Cont’d) 
Equipment Federal Equipment Federal 
Cate- Designation Stock Cate- Designation Stock 
gory Number gory Number 
C 11 AS-944/BLR BC-339-A See 1.6 BC-339 
1.1 AS-961(XN-1)/VRC BC-339-B See 1. 6 BC-339 
C 1.1 AS-967(XN-1)/SLR BC-339-C See 1. 6 BC-339 
1.1 AS-977/SRD-13 BC-339-E See 1. 6 BC-339 
C 1.1 AS-994/BLR BC-339-F See 1.6 BC-339 
1.1 AS-997/SRC BC-339-G See 1.6 BC-339 
1,2 AT-141A/ARC BC-339-H See 1.6 BC-339 
1.1 AT-145/A BC-339-J See 1. 6 BC-339 
AT-150/SRC See 1. 1 AS-390/SRC N5985-665-3648 BC-339-K See 1. 6 BC-339 
AT-150/SRC See 1.1 AS-390/SRC F5985-644-3065 W/S BC-339-L See 1. 6 BC-339 
1.1 AT-249/GRD BC-339-M See 1. 6 BC-339 
Ll AT-252/SR BC-339-N See 1. 6 BC-339 
1.1 AT-317(XN-1)/BRR BC-339-0 See 1.6 BC-339 
1.1 AT-317/BRR F5820-296-1543 BC-342 See 1. 4 BC-312-M 
1.1 AT-317/BRR F5985-665-1643 W/S BC-342-N See 1.4 BC-312-M 
1.1 AT-317A/BRR F'5985-647-3869 1.4 BC-348-E 
1.1 AT-317B/BRR F5985-678-0968 BC-348-H See 1. 4 BC-348-E 
1.1 AT-326A/ARN BC-348-J See 1. 4 BC-348-E F5820-347-9147 W/S 
1.2 AT-343(XN-1)/URC BC-348-K See 1. 4 BC-348-E 
1.1 AT-350/BRC F5985-285-0787 BC-348-L See 1.4 BC-348-E 
1.1 AT-350A/BRC F5985-647-2242 BC-348-M See 1.4 BC-348-E 
1.1 AT-350B/BRC F5985-799-8433 BC-348-N See 1.4 BC-348-E 
1.1 AT-353/UPA-23 BC-348-0 See 1. 4 BC-348-E 
LL AT-458/SR F5985-296-4783 BC-348-P See 1.4 BC-348-E 
1,1 AT-534(XN-1)/GRC BC-348-Q See 1. 4 BC-348-E 
1.1 AT-592(XN-1)/URN-3 BC-348-R See 1.4 BC-348-E 
1.1 AT-592/URN-3 BC-348-S See 1.4 BC-348-E 
C 1.1 AT-697/GPX 1.2 BC-367 
AT-T48/VRC See 1. 1 AS-390/SRC F5985-546-0906 1.3 BC-400-H 
Ll AT-774/UR F5985-679-7303 1.4 BC403 
1.1 AT-774A/UR F5985-789-1655 BC-603-A See 1. 4 BC-603 
Ll AT-781A/U BC-603-AM See 1. 4 BC-603 
LL AT-842/FRC-58 BC-403-C See 2.4 BC-603 
1.1 AT-853/FRC-59 N5985-706-3128 BC-603-CM See 1.4 BC-603 
1.1 AT-964/FRC N5985-812-8841 BC-603-D See 1. 4 BC-603 
1.7 ATA/ARA BC-603-DM See 1. 4 BC-603 
1.6 ATB 1.6 BC-410A F5820-642-6197 
L6 ATC 1.6 BC-4IOA F5820-644-4874 W/S 
1.6 ATD BC-410-B See 1. 6 BC-610-A F5820-665-2860 
1.6 ATK BC410-B See 1. 6 BC-610-A F5820-665-1678 W/S 
1.4 AVR-15 F5820-194-7089 BC-410-C See 1.6 BC-610-A F5820-644-4789 
1.7 BC-LO00-A F5820-642-7889 BC-SIO-C See 1. 6 BC-610-A F5820-665-3778 W/S 
1.4 BC-1004-B BC-410-D See 1. 6 BC-610-A F5820-642-6214 
BC-1004-C See 1.4 BC-1004-B BC-610-D See 1.2 BC-610-A F5820-665-1803 W/S 
BC-1004-D See 1. 4 BC-1004-B BC-+10-E See 1.6 BC-610-A F5820-642-6861 
1.4 BC-1206-C BC-E10-E See 1.6 BC-610-A F5820-665-2235 W/S 
1.6 BC-191 BC-4E10-F See 1.6 BC-4IG-A F5820-644-4611 
BC-191-A See 1. 6 BC-191 BC-610-F See 1.6 BC-610-A F5820-665-2055 W/S 
BC-191-B See 1.6 BC-191 17 BC411 F5820-665-3012 
BC-191-C See 1.6 BC-191 1.7 BC411 F5820-642-7829 W/S 
BC-191-D See 1.6 BC-191 BC-ALL-A See 1.7 8C-611 
BC-191-E See 1. 6 BC-191 BC-411-B See 1.7 BC-611 
BC-191-F See 1. 6 BC-191 N5821-567-8661 BC-411-C See 1.7 BC-611 F5820-665-3013 
BC-191-N See 1.6 BC-191 BC-+11-D See 1.7 BC-611 
1.4 BC-312 BC-II-E See 1.7 BC-611 
BC-312-F See 1.4 BC-312 BC-4I1-F See 1.7 BC611 F5820-665-3014 
BC-312-HX See 1.4 BC-312 1.2 BC-614-D 
1.4 BC-312-M 1.2 BC-614-E 
BC-312-N See 1.4 BC-312M 1.7 BC420-A 
1.6 BC-339 BC-420-F See 1.7 BC-620-A 
12 UNCLASSIFIED 
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Equipment Federal Equipment 
Cate- Designation Stock Cate- Designation 
gory Number gory 
1.4 BC-624-A N5820-352-0031 C-1277/SR See 1.2 AS-688/SR 
1.4 BC-639-A F5820-233-4447 €-1277/SR See 1.2 AS-668/5R 
BC-639-A W/RA-42B See 1. 4 BC-639-A F5820-644-0950 1.2 C-1281/U 
BC-639-A W/RA-42B See 1, 4 BC-639-A F5820-644-3422 W/S 1.2 C-1360/SRT 
1,6 BC-640 F5820-501-0241 1.2 C-1360A/SRT 
1.6 BC-640 F5820-665-1679 W/S 1.6 C-1420/SRT 
1.6 —BC-640-A F5820-501-0238 1.2 C-1456/BRC 
1.6 BC-640-A F5820-642-8490 W/S 1.2 C-1600/SPA 
BC-640-B See 1, 6 BC-640-A F5820-642-6872 1.2 C-1624/FRC-36 
BC-640-B See 1.6 BC-640-A F5820-665-2020 W/S 1.2 ¢-1670/0 
1.6 BC-640-C 1,2 C-1670/U 
1.7 BC-655-A 1.5 C-1671(XN-1)/UGC 
17 BC-659 F5820-665-3026 1,2 C-1827/ARC-55 
1.7 BC-659 F5820-642-8443 W/S 1,2 C-1846/FRC-42 
BC-659-A See 1. 7 BC-659 F5820-642-8145 1.2 C-1897/GRC-27A 
BC-659-H See 1.7 BC-659 1,2 C-1897/GRC-27A 
BC-659-) See 1. 7 BC-659 F5820-203-4682 1.2 C-1936/ARR-43 
BC-667 See 1.2 BC-367 1.5 C-2T 
1.7 BC-669-A 1.2 C-2032/FRT-23 
BC-669-AM See 1. 7 BC-669-A 1.2 C-2099/FRC-52 
BC-669-B See 1.7 BC-669-A 1.2 C-2099A/FRC-52 
BC-669-BM See 1. 7 BC-669-A 1.2 C-2234/GRA-34 
BC-+669-C See 1.7 BC-669-A 1.2 C-2351/FRC 
BC-669-CM See 1. 7 BC-669-A 1.2 C-2351/FRC 
BC-669-D See 1.7 BC-669-A 1.2  -2739/UX 
1.4 BC-683-A 1.2 C-2749/URT 
BC-683-B See 1.4 BC-683-A 1.2 C-292/TRA-7 
BC-683-BM See 1. 4 BC-683-A F5820-352-0033 C-292A-TRA-7 See 1.2 C-292/TRA-7 
1.2  BC-686-A C-292B/TRA-T See 1.2 C-292/TRA-7 
1.7 BC-745-A 1.2 C-3007/UG 
BC-745-B See 1. 7 BC-745-A 1,2 C-3084/GX 
BC-T45-C See 1.7 BC-745-A C-3095/GX See 1.2 €-3084/GX 
BC-745-D See 1.7 BC-745-A 1.2 C-375/VRC 
BC-745-E See 1,7 BC-745-A 1.2 C-388/CRC 
1.4 BC-T7S-A F5820-665-3400 12 C-492/SG 
1.4 BC-779-A F5820-642-8250 W/S 1.2 C-5028/FRA-501 
BC-779-B See 1.4 BC-779-A 1.2 C-5028/FRA-501 
1.4 BC-794-B 1.2 C-5029/FRA-501 
1.2 BC-908-B 1.2 C-5029/FRA-501 
1.4 BC-923-A 1.2 C-5080/FRA-501 
1.4 BC-969-A 1,2 C-5030/FRA-501 
BC-969-B See 1. 4 BC-969-A4 1.2  C-5031/FRA-501 
1.4 BC-973-A 1.2 ©-5031/FRA-501 
BC-973-B See 1.4 BC-973-A 1.2 C-682/SR 
1.5 BD-100 F5806-669-7006 1.2 C-806/GR 
1.5  BD-100 F5805-665-2458 W/S 1.2  €-975/URR 
1.5 80-71 N5805-669-8732 1.2 CA-1402 
1.4 BF 1.2 CAG-WIOHM 
1.2 BZ-58/UG F5820-665-0370 1.2 CAG-1531-A 
1.2  C-1004/86 N6145-695-5651 1.2 CAOV-23A 
C-IOO4A/SG See 1.2 C1004/5G 1N5815-669-9063 12 CAQH-477B 
C-1004B/SG See 1.2 C-1004/SG NN5815-602-4406 15 CAU-884195-1 
1.2 C-1138/UR N5820-644-4600 1.5 CAU-884195-2 
1.2 C-1138A/UR N5820-603-5141 1.2 CAXE-1030-2 
1,2 -1138B/UR N5820-681-8038 12 CBD-RD-232i-00 
1.2 C-1380/GRC-27 F5820-655-0948 12 CBD-RD-5612-00 
1.2 C-1180/GRC-27 F5820-644-4826 W/S 1.2 CCAP-RT-8 
1.2 C-1207/UR 1N5820-665-0654 1.2 CCAP-ST-100 
12 C-1207A/UR 1.2 CCAQ-32-0 
1.2 C-127A/ARC 1.2 CDN-H693 


UNCLASSIFIED 


F5820-568-2665 
F5820-642-9827 W/S 


F5820-505-0022 
F5840-501-1346 


F5825-519-8424 
F5820-295-7113 


F5985-665-1905 W/S 


F5820-644-4465 
F5820-608-0048 
F5820-518-3599 W/S 


F5820-697-2649 
F 5820-765-8890 


F5820-615-4212 
F5820-615-4074 W/S 


F5820-249-4417 
N5815-665-0929 
F5820-543-1378 
F5820-669-6971 W/S 
F5820-543-1379 
F5820-669-6973 W/S 
F5820-543-1380 


F5820-669-6975 W/S 
F5820-543-1381 
F5820-669-6976 W/S 
N5840-372-2797 
F5820-553-5893 


N6680-799-7616 


EQUIPMENT DESIGNATION TO FEDERAL STOCK NUMBER TO February 1963 
PAGE DESIGNATION (Cont'd) 
Equipment Federal Equipment Federal 
Cate- Designation Stock Cate- Designation Stock 
gory Number gory Number 
1.2 CDN-T-690-A 1.2 CUT-LS-33 
1.2 CE-ll N3895-407-7722 12 CV-172/0 F5815-642-7469 
1.2 CHO-5-C, Series B 12 CV-172/U F5815-665-1995 W/S 
1.2 CHO-6-E, Series B F5820-646-4796 W/S 12° CV-172A/U 
1.2 CM-167/U F5820-776-5941 1.2. CV-216/URR F5820-665-1728 
1.5 CM-185/UGC 1.2 CV-216/URR F5820-644-4751 W/S 
17 CMS F5820-665-0068 1.2 CV-5013/FRA-501 F5820-606-8562 
1.2 — CN-154/U F6110-669-5336 1.2 CV-5013/FRA-501 F5820-669-6970 W/S 
1.2 CN-186/U F6110-643-3551 1.2 CV-5014/FRA-501 F5820-606-8563 
1,2 CN-22/F 1.2 CV-5014/FRA-501 F5820-501-4578 W/S 
1.2 CN-239/FPN 1.2 CV-5015/FRA-501 F5820-606-8564 
1.2 CN-324/FPN 1.2 CV-5015/FRA-501 F5820-501-4580 W/S 
1.2 CN-400/FRC 1.2 CV-5016/FRA-501 F5820-606-8565 
1.5 CNP 1.2 CV-5016/FRA-501 F5820-501-4577 W/S 
1.2 COL-156H-3A 1.2 CV-5017/FRA-501 F5820-606-8566 
1.3 CP-175/U 1.2 CV-5017/FRA-501 F5820-501-4579 W/S 
1.7 CRV-SSB-1 F5820-519-4255 1.2 CV-591/URR F5820-602-5317 
1.2 CU-168/FRR F5985-510-0006 1.2 CV-591/URR F5820-543-1216 W/S 
1.2 CU-168/FRR F5985-644-3341 W/S 1.2 CV-591A/URR F5820-633-0407 
1.2 CU-255/UR F5985-510-0007 1.2 CV-591A/URR F5820-543-1593 W/S 
1.2 CU-274/UR F5985-372-3129 1.5 CV-60/URR F5815-642-8055 
1,2 CU-274/UR F5985-644-3079 W/S 1.2 CV-657/URR F5820-627-3911 
1,2 CU-277/URT 1.2 CV-657A/URR F5820-724-8060 
1.2 CU-284/UR F5985-368-3650 15 CV-710/U 
1.2 CU-291/GRD F5985-510-0005 1.2 CV-724(XN-1)/U 
CU-292/GRD See 1. 2 CU-291/GRD F5985-372-3117 1.2 CV-728(XN-1)/U 
CU-293/GRD See 1, 2 CU-291/GRD F5985-372-3122 CV-728(XN-2)/U See 1.2 CV-728(XN-1)/U 
1,2 CU-330/UR 1.2 CV-746(XN-1)/SRC 
1,2 —CU-332A/UR F5§985-372-3131 1.2 CV-747(XN-1)/SRC 
1.2 CU-352/BRR F5820-296-5110 1.2 CV-824/URR 
1.2 CU-352/BRR F5985-644-3078 W/S 1.2 CV-856/URR 
1,2 CU-352A/BRR 1.2 CV-861/FRR 
1.2 CU-355(XN-1)/UR 1.2 CV-861A/FRR 
1,2 CU-372/SRT 1.5 CV-97/UX F5820-642-7477 
1.2 CU-377/UR F5825-295-9200 1.5 CV-97/UX F5820-642-8815 W/S 
1.2 CU-402/SRT 1.5 CV-972(P)/UGC 
1.2 CU-464/UR 1.5  CXCO 
1.2 CU-480(XN-1)/U C12 = CxcW 
1.2 CU-547/U 1.2 CXDB 
1.2 CU-656(XN-1)/U 1.2 CXES F5895-302-9677 
1.2 CU-656/U 1.3 CXGS F5825-642-6466 
1.2 CU-657(XN-1)/U 1.3 CXGS F5825-665-3735 W/S 
1.2 CU-691/U F5985-630-0381 1.4 CXJA 
1,2 CU-692/U F5985-630-0457 C 1.3 CXKH F5825-548-7586 
1,2 CU-692/U F5985-543-1614 W/S C 1.3 CXKH F5825-642-8182 W/S 
1.2 CU-723/URC-7 C15 CXOF 
1,2 CU-726/URT F5985-678-1472 C 1.5 CXOK F5805-644-4942 
1.2 CU-727/URT F5985-678-1473 C 1.5  CXOK-1 F5895-548-7584 
1.2 CU-728/URT F5985-678-1474 c CXOK-2 See 1.5 CXOK-1 505-305-2936 
1.2 CU-728/URT F5985-688-2505 c CXOK-2 See 1.5 CXOK-1 F5915-328-9367 W/S 
1.2. CU-731/SRT F5985-725-8171 13 CXRN F5825-699-4288 
1.2 CU-732/SRT F5985-725-8170 1.3 CXRN F5825-644-3375 W/S 
1.2 CU-737/URC F5985-678-4053 CXRO See 1.3 CXRN F5825-699-4289 
1.2 CU-744(XN-1)/U CXRO See 1.3 CXRN F5825-328-9333 W/S 
1.2 CU-752(XN-1)/U 1.2 CY-2416/U F5975-633-4372 
1.2  CU-784A/U 1.2 DA-199/U F5985-682-2711 
1.2 CU-837/URC F5915-789-2193 DA-57/GRD See 1. 2 CU-291/GRD F5985-296-0928 
1.2 CU-872/U DA-58/GRD See 1. 2 CU-291/GRD F5985-296-0929 
CU-873/U See 1.2 CU-656/U 1.2  DA-S1/U 
CU-874/U See 1.2 CU-656/U 1.4 DAB-3 F5825-642-6478 
4 UNCLASSIFIED 
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Equipment ———__—_ 
Cate- Designation 
gory 
1.4 DAB3 
1.4 DAE 


Peeper 
KY RB ww 


1.3 


DAE-1 See 1. 4 DAE 
DAE-2 See 1.4 DAE 
DAF 

DAH 

DAH 

0A) 

DAJ-a 

DAJ-b 


DAK 
DAK-1 See 1. 3 DAK 
DAK-2 See 1. 3 DAK 
DAK-3 See 1. 3 DAK 
DAK-3 See 1. 3 DAK 
DAK-4 See 1. 3 DAK 
DAN 
DAP 
DAP 
DAQ 


DAQ 

DAS 

DAS-a See 1.3 DAS 
DAS-b See 1.3 DAS 
DAS-1 

DAS-la See 1.3 DAS-1 
DAS-1b See 1.3 DAS-I 
DAS-2 See 1. 3 DAS 
DAS-2b See 1.3 DAS 
DAS-3 See 1. 3 DAS-1 


DAS-3 See 1. 3 DAS-1 
DAS-4 See 1. 3 DAS-1 
DAS-4 See 1, 3 DAS-I 
DAU 

CAU 

DAU-I See 2.3 DAU 

DAU-l See 1. 3 DAU 

DAV 

DAV 

DAV-1 See Lav 


DAV-2 
DAW-1 
DAX 
DAX 
DAY 
DAY 
0BD 
DBE 
DBE 
DBE-1 


OBE 

DBF 

DBF-1 See 1. 3 DBF 
ODBF-1 See 1.3 DBF 
DBH 

DBH 

DBN 

DBN 

DBO 

DBS 


UNCLASSIFIED 


Federal Equipment —______ Federal 
Stock Cate- Designation Stock 
Number gory Number 
F5825-665-3808 W/S 1.3 DBS 75625-644-4622 W/S 

F9825-642-6446 1.3 DBW F5825-302-9879 
F5825-642-6447 13 DBW F'5825-347-9156 W/S 
F5825-642-6450 1.2 DEN-22-1 
1.3 0G 
F5825-642-6424 13 DL 
F5825-642-8178 W/S 1.2 DM4O-A N6125-313-3291 
F'5825-548-9989 1.4 0 
1.4 OP 
DP-1 See 1.4 DP 
DP-10 See 1. 3 DP-9 
DP-11 See 1.3 DP-9 
1.3 DPA2 F5825-642-6449 
F5825-665-0097 1.3. DP-12 F5825-665-3734 W/S 
F'5825-548-7350 W/S DP-13 See 1. 3 DP-12 F5825-642-6456 
DP-13 See 1.3 DP-12 F'5825-642-8177 W/S 
F5825-642-6482 1.3 DP-14 F5825-642-6448 
F5825-642-6463 1.3 DP-l4 F5825-665-2122 W/S 
F5825-665-3840 W/S DP-IS See 1.3 DP-14 F5825-642-6457 
F5825-642-6426 DP-15 See 1.3 DP-14 F5825-665-2452 W/S 
F5825-665-3663 W/S DP-16 See 1. 3 DP-14 
F5825-519-9661 DP-17 See 1. 3 DP-14 
DP-18 See 1. 3 DP-12 F5825-642-6459 
FROS-SIB-ST26 DP-18 See 1. 3 DP-12 F5825-644-4925 W/S 
DP-i9 See 1. 3 DP-12 F5825-642-6454 
F'5825-548-3893 DP-19 See 1. 3 DP-12 F5825-642-7817 W/S 
DP-2 See 1.4 DP 
DP-3 See 1.4 DP 
3 OPS 
F5825-548-3714 ie 56 : 
F5825-665-2252 W/S DO-4 See 1.3.00 
F5825-642-6429 DO2see 13.00 
F5825-842-7816 W/S 103 See 1.3.00 
F'5825-665-0096 DQ-4 See 1.3 D0 
F'5825-685-2723 W/S DOS See 1.3 D0 
F5825-642-6427 DOS Sec 1.300 
F5825-644-4770 W/S 1.6 DT-154XN-1)/790 
F5825-642-6469 1.2 DT-I65/AKT 
F5825-347-9151 W/S 13. DT-176/AIN 
1.4 DW F5825-644-0848 
teas uf a - F'5825-665-2241 W/S 
oes - 1.2. DY-88/GRC-9 F0125-695-6426 
al 1] 02a F5825-642-6439 
excuse ws 1.3 022 F5825-642-6461 
te Ne 1.2 EAT F6115-635-5796 
pected 1.2 EAT F6115-643-3560 W/S 
i an 12 EC2 F6115-635-8127 
F5825-665-2251 W/S Ei Seoy3 bi. 
F5825-644-4716 1.2 EELOLA 
F5625-$38-1369 W/S 1.2 EEBA NS806-162-6251 
EE-8-B See 1.2 FE-8-A N5805-162-6251 
asia Si 1.2 EFA F6115-635-5648 
isaaalens 12 EFS N6115-643-2370 
F3895 686-7121 W/S . = N6115-643-3896 W/S 
F5625-265-9526 EH-l See 7.2 &G-1 
Fetes steak WS 12 Bb 
F5825-302-9874 ? ae 
ESE EL(115 VAC) See 1.2 EL 


EMG VDC) See 1.2 EL 
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EQUIPMENT DESIGNATION TO FEDERAL STOCK NUMBER TO February 1963 
PAGE DESIGNATION (Cont'd) 
Equipment federal Equipment Federal 
Cate- Designation Stock Designation Stock 

gory Number Number 
EN(12 VDC) See 1.2 EL FSJ F5805-665-1996 W/$ 
EP(32 VDC) See 1.2 EL FSTR-50-BRL F5820-665-0364 
EQ(110 VDC) See 1.2 BL FSTR-50-BR F5820-665-0369 

12 ER FTR-101B F5820-665-0367 
ER-2 See 1.2 ER F6115-643-2238 W/S FX-1 F5815-665-2076 W/S 

1.7 ET-8053 F5820-617-3579 FX-IA See 1.2 FX-1 F5815-665-3140 

1.2 EU FX-1B See 1.2 FX-1 F5815-665-3751 

1,2. F-141/U F5915-643-8343 FX-1B See 1,2 FX-1 F5815-665-1092 W/S 

1.2 F-156/URT G-IT 

1.2 F-157/URT GF 

1.2 F-158/URT GF-11/RU-16 

1.2 F-160/SRT F5915-049-8179 GF-12 

1.2 F-160/SRT F5915-091-9455 W/S GN-58-A 

1,2 F-160A/SRT G0-5 

1.2 F-160B/SRT F5915-678-1920 GO-6 See 1.6 GO-5 
F-161/SRT See 1. 2 F-160/SRT F5915-091-9453 60-9 
F-161/SRT See 1, 2 F-160/SRT F5915-642-8672 W/S GP 
F-161A/SRT F5915-678-1921 GP-2 See 1.5 GP 
F-162/SRT See 1. 2 F-160/SRT F5915-049-8181 W/S GP-3 
F-162A/SRT F5915-678-1922 GP-7 
F-163/SRT See 1. 2 F-160/SRT F5915-347-9117 W/S H-172/U F5965-715-4031 

1,2 F-65/A N5915-643-8328 HD-425/U F4440-448-0466 
F-66/A See 1. 2 F-65/A N5915-643-8329 1D-249/ARN 

1.7 FMTR-25 ID-249A/ARN See 1. 3 1D-249/ARN 

1.7 FMTR-30 F5820-665-0359 1D-250/ARN 

1.7 FMTR-30 F5820-665-2013 W/S 1D-556/APA-129 

1.7 FMTR-30D F5820-665-0401 1D-566/ASN 

1.7 FMTR-300 F5820-665-3869 W/S 1M-105/U 

1.7 FMTR-50 F5820-665-0391 1M-126/U 

1.7 FOA F5815-665-3143 1P-352(XN-1)/UR 

1.7 FOA F5815-665-2079 W/S 1P-487/UX 
FOC See 1.7 FOA F5815-665-3142 1P-514/URR F5820-707-7958 
FOC See 1.7 FOA F5815-665-1983 W/S 1P-526/GX 

1.5 FQB IP-591(XN-1)/U 

1.5 FRA F5815-642-7533 J-1017/UX See 1.2 AM-2097/UX 

1.5 FRA F5815-665-2000 W/S J-1018/UX See 1.2 AM-2098/UX 

1,2 FRB F5815-642-7532 4-559/U N5940-296-1997 

1.2 FRB F5815-665-1327 W/S J-560/U N5820-312-2731 

15 FRC F5815-642-7471 5-643/TSQ 

1.5 FRC F5815-665-1328 W/S JO 
FRC-I See 1.5 FRC F5805-642-7475 KWS-1 

1.5 FRE F5820-642-7531 KWS-1(MOD) See 1. 6 KWS-1 

1,5. FRE F5820-644-3431 W/S 1.2 KY-104/FP 
FRF W/CABINET See 1.5 FRF F5805-578-5054 W/S 1.2 KY-122/URN F5825-501-0959 
FRF W/O CABINET See 1. 5 FRF F5805-642-7473 1.2 KY-122/URN F'5825-644-4434 W/S 
FRF W/O CABINET See 1, 5 FRF F5805-665-1332 W/S 1.2 KY-123/URN F5825-655-1285 

1.5 FRH F5815-330-4825 1.2 KY-123/URN F5825-665-2067 W/S 

1.5 FRH F5815-665-1476 W/S 1.2 KY-123A/URN 
FSA FOR SHIP See 1.2 FSA F5820-501-4983 1.2 KY-127/G6 
FSA FOR SHIP See 1.2 FSA F5820-644-3526 W/S 1.2 KY-14/U F5805-665-1887 
FSA FOR SHORE See 1. 2 FSA F5820-665-3575 1.2 KY-14/U F5805-644-4820 W/S 
FSA FOR SHORE See 1.2 FSA F5820-644-4499 W/S 1,2 KY-161/FPN 

1.7 FSATRSOBR F5820-665-0361 C 1.2 KY-200/UPX-12 

1.7 FSATR-50BR F5820-642-8387 W/S C 1.2 KY-200A/UPX-12 

1.2 FSB F5820-642-6233 C 1.2  KY-200B/UPX-12 

1.2 FSB F5820-644-4825 W/S 1.2  KY-247/U F5820-543-1406 

1.5 FSD F5820-532-9138 1.5 KY-30/GRT F5820-665-3418 

1.2 FSH F5815-302-9925 1.5 KY-30/GRT F5820-644-3429 W/S 

1.2 FSH F5815-328-9335 W/S 1.2 KY-312/ASQ-19 

1.2 FS F5805-642-7474 1.5 KY-32/GRT F5820-508-7335 


UNCLASSIFIED 


February 1963 


Equipment Federal Equipment 
Cate- Designation Stock Cate- Designation 
gory Number gory 
1.5 KY-32/GRT F5820-644-3427 W/S 17 MBF 
1.5 KY-346(P)/UGC 1.7 MBF 
1.5 KY-43/URT F§805-665-3399 17) MBL 
1,5 KY-43/URT F5820-665-2050 W/S 1.7) MBL 
1.5 KY-43A/URT F5805-665-1514 1.2 MC-502 
1,5 KY-43A/URT F'5805-548-3938 W/S 1.2 MC-503 
KY-43B/URT See 1. 5 KY-43A/URT F5815-583-9010 1,2 MD-115/FC 
AS KY-4A/FX F9815-372-3043 1.2 MD-116/FC 
KY-A4A/FX See 1. 5 KY-44/FX F5815-642-8023 MO-117/FC See 1. 2 MD-116/FC 
KY-44A/FX See 1, 5 KY-44/FX F5815-694-6178 W/S 1.5 MD-168/UX 
KY-44B/FX See 1, 5 KY-44/FX F5815-642-7470 1.5 MD-168/UX 
KY-44B/FX See 1. 5 KY-44/FX F5815-519-7610 W/S 1.2 MD-209/UC 
KY-44C0/FX See 1.5 KY-44/FX F5815-643-2883 1.2 MD-280/TRC 
KY-44C/FX See 1. 5 KY-44/FX F5815-643-2676 W/S 1.2 MD-B83A/ARN 
1.2 KY-52(XN-2)/ARW 1.7) ME 
1.5 KY458/GRT F5820-642-6235 12) MFM 
1.5 KY-58/GRT F5820-644-4824 W/S 1.2 MK-260/U 
1.2 KY-7/FRT 1.2 MK-431/U 
KY-75/SRT See 1. 5 KY-58/GRT F5820-501-1954 1.2 MK-446A/URC-32 
KY-75/SRT See 1. 5 KY-58/GRT F5820-644-4844 W/S 1.2 MK-447/URC-32 
1.2 KY-76A/URN 1.2 MK-464/URC-32 
1.2 KY-76B/URN 1.2 MK-482/TSA 
15 KY-79/UR F5820-665-1885 MN(115 AC) See 1.7 MN 
1.2 KY-83/S MNN(115 AC) See 1.7 MN 
KY-B3A/S See 1. 2 KY-83/S F5820-318-4449 1.7 MN(120DC) 
KY-83A/S See 1, 2 KY-83/5 F5820-316-8406 W/S 1.7 MN(120DC) 
1.2 LS-101/GR MN-I See 1.7 MN 
1.2 LS-139/6 N5965-391-0562 MN-l See 1.7 MN 
1.2 LS-169/U N5965-296-2547 MN-2 See 1.7 MN 
1.2 -LS-195/U F5965-295-9606 MN-2 See 2.7 MN 
1.2 LS-304/SIC MN-3 See 1.7 MN 
12 LS-345A/SIC N5830-631-5992 MN-3 See 1.7 MN 
12 LS-386/SIC N5830-542-7202 MN-4 See 1.7 MN 
1.2 LS-416/U N5965-615-0758 MN-4 See 1.7 MN 
1.2 LS-433/SiC N5830-592-4180 MN-5 See 1.7 MN 
1.2 LS-433A/SIC N5830-543-1268 MN-5 See 1.7. MN 
1,2 LS-434/SIC MN-5 W/10412 See 1.7 MN 
1.2 LS-434A/SIC N5830-543-1267 1.7 MO-1 
1,2 LS-443/WIH 1.7 MO-1 
1.2 LS-444/N1H N5965-615-0758 17 MQ 
1.2  LS-459/AIC 17 MQ 
LS-AB0/AIC See 1,2 LS-659/AIC MQ-1(12 VOC) See 1.7 MO-7 
1.7 MAB MQ-1(12 VOC) See 2.7 MO-z 
1,7 MAC MQ-1(6 VDC) See 1.7 MQ-1 
1,7) MAH F§820-352-0064 MQ-2(115 VAC) See 1.7 MQ-1 
1.7 MAH F5820-644-3386 W/S MQ-2(115 VAC) See 1. 7 MQ-1 
17 MAK F5820-642-8641 MQ-2(6 VDC) See 1. 7 MQ-1 
L7 MAK F5820-669-8311 W/S 1.2 MX-1262/URT 
1.7 WAM F5820-642-6718 1.1 MX-1287/GRN 
1.7) MAM F5820-347-9172 W/S 1.2 MX-1365/U 
1.7 MAN F5820-263-6317 1.2 MX-1627(XN-1)/URN-3 
1.7 MAN F5820-642-8383 W/S 1.2 MX-1627/URN-3 
1.7 MAR F5820-263-6325 1.2 MX-1627/URN-3 
1.7 MAR F5820-665-3816 W/S 1,2 MX-1743/SRC 
17) MAW 1.2 MX-1743A/SRC 
MAW-1 See 1.7 MAW F5820-263-5386 WX-2667/UX See 1.2 C-2739/UX 
MAW-i See 1.7 MAW F§820-665-3760 W/S 1.2 MX-2885/GX W/C-2735/UX 
1.7 MAX 1.2 MX-439/U 
17) MAY-1 F5820-352-0065 1.2 MX-439A/U 
1.7) MB 1.2 MX-442/U 
UNCLASSIFIED 


Federal 
Stock 
Number 


F5820-543-9149 
F5820-665-3782 W/S 
F5895-642-8423 
F5895-316-8643 W/S 


F5820-316-8408 
F5820-316-8411 
F5820-696-8828 
F5820-665-3420 


F5820-665-1963 W/S 
F5820-642-8492 W/S 


F5840-519-4990 


F5820-313-7703 
N5995-604-0862 
F5820-671-6741 
F5820-671-6758 


F5820-671-6757 


F5820-665-0739 
F5820-665-0966 W/S 
F5820-665-0733 
F§820-665-3821 W/S 
F5820-352-0062 
F5820-665-1344 W/S 
F5820-352-0063 
F5820-665-3875 W/S 


F5820-665-0383 
F5820-644-3446 W/S 
F5820-665-0377 
F5820-665-3764 W/S 
F5820-665-0386 
F5820-642-8440 W/S 
F5820-518-2954 
F'5820-665-0387 
F5820-642-8382 W/S 
F5820-302-9940 


F5820-347-9168 W/S 
F5820-263-5437 
F5820-665-3818 W/S 
F5820-665-1345 W/S 
F5820-265-7821 
F5820-665-2116 W/S 


F5820-665-3553 
F5815-318-4536 
F6625-585-9798 
F6625-519-0982 W/S 


N6130-284-1908 
N6130-617-1817 


F5805-498-7362 
F5805-305-1237 
F5805-356-2624 
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EQUIPMENT DESIGNATION TO FEDERAL STOCK NUMBER TO 


PAGE DESIGNATION (Cont'd) 


February 1963 


Equipment Federal Equipment Federal 
Cote- Designation Stock Designation Stock 
gory Number Number 
1.2 MX-480/U F5815-318-4538 OA-7/FC 
1.2 MX-491A/U F5805-448-1070 OA-8/FC See 1. 5 OA-7/FC 
1.2 MX-803/UR F5820-311-2127 0A-878/URN-3 F5820-284-8271 
1.2 MX-904/U N5995-507-2085 0A-878/URN-3 F5985-518-1736 W/S 
1.2 MX-906/U N5975-369-5975 OA-878A/URN-3 F5985-569-9705 
MX-907/U See 1. 2 MX-904/U OA-944(XN-1)/URN-3 
17 MZ-1 F5820-263-5449 OA-945(XN-1) URN-3 See © 1.1 OA-944(XN-1)/URN-3 
170 MZ-1 F5820-665-3852 W/S OAH F6940-296-2434 
1.7 M2-2 F5820-501-4560 OAH F6940-665-1985 W/S 
1.7) MZ2 F5820-347-9169 W/S OAH-1 See 1.2 OAH 
1.2 NUS-3114 OAH-2 See 1. 2 OAH F6940-290-2969 
1.2 0-167/UR OAH-2 See 1. 2 OAH F6940-664-7529 W/S 
1,2 0-168(XN-1)/UR OAH-4 See 1, 2 OAH F6940-375-9160 
12 0-212/FRT 1,2 0CB 
1.2 0-296/MS 1.2 OW-2 
1.5 0-39/TRA-7 1,3 P-LIX (RCA) 
0-39A/TRA-1 See 1. 5 0-39/TRA-7 1.5 PAE-1 
0-39B/TRA-7 See I. 5 0-39/TRA-7 12 PD 
0-39C/TRA-1 See 1. 5 0-39/TRA-7 PD-1 See 1.2 PD 
1.2 0-406(XN-1)/URC PE 
C 1.2 0-438/FQQ-1 PE-1 See 1,2 PE 
1.2 0-459A/URT 1.2 PE-100-A N6125-313-3287 
1,2 0-463(XN-1)/SRC 1.2 PE-LI7-C 
1.2 0-464(XN-2)/SRC 1.2 PE-120 F§820-643-2205 
12 0-464/SRC PE-120-A See 1.2 PE-120 
1.2 0-466(XN-1)/SRC PE-120-B See 1.2 PE-120 
1.2 0-5/FR 1.2 PE-127-A 
1.5 0-5C/FR 1.2 PE-137-A F6115-643-1185 
1.2 0-577/UX 1.2 PE-142-D 
1.2 0-728(XN-1)/SRC 1.2 PE-145-A 
1.2 0-730(XN-1)/SRC 1.2 PE-167 F6115-635-1495 
1,2 0-736(XN-1)/SRC 1.2 PE-167-A 
1.2 0-792/SRC 1.2 PE-182 
1.2 0-91A/FRT-5 1.2 PE-183-A 
1.5 OA-10/FC 1.2 PE-185-B N6115-635-5589 
1.6 OA-104/GR 12 PE-197 
1.2 OA-1198/FSA-T1 12 PE-201-A 
1.2. 0A-1227/TPS 1.2 PE-205-A 
OA-13/FC See 1. 5 0A-10/FC 1.2 PE-205-B F6115-548-1405 
1.2 OA-1384/URC-7 1,2 PE+205-B F6115-643-2070 W/S 
1.2 0A-1545/SRN-6 F5985-583-0047 W/S 1.2 PE-207-A 
1.1 0A-1801/SRN-6 F5985-772-5693 1.2) PE-214-A 
C 12 = 0A-1903/BLR-1 2 PE-214B N6115-635-2779 
OA-191/GR See 1. 6 OA-104/GR PE-214-C See 1. 2 PE-21¢-B 
1.4 0A-192/GR PE-215-B 
1.2 0A-193/GR PE-215-C 
1.2 0A-208/GR PE-215-E See 1.2 PE-215-C 
1.2 QA-2099(XN-1)/SRC-17 PE-218-C 
1.2 0A-2179/ASB-1A PE-235-A 
1.6 0A-229/GR PE-237 F6130-252-5503 
1.2 0A-2959(XN-1)/FYQ-1 PE-250 
15 0A-3/FC F5805-164-7128 PE4S-C 
1.2 0A-323/G PE-49-D See 1. 2 PE-4C 
C 1.7 0A-421B/TPX PE-49-F See 1.2 PE-4%C 
OA-497(XE-1)/TLR-l See 1. 2 0A-497/TLR-I PE-49-6 
1.2 0A+497/TLR-1 PE-S2-B 
1.4 OA-58A/FRC PE-74 F6115-643-0123 
1.2 0A-596/TTQ-3 PE-74 F6115-643-3736 W/S 
15 0A-463/FRC-10 PE-I5 F6115-635-4532 W/S 
OA-64/FRC-10 See 1. 5 04-63/FRC-10 PE-75-A F6115-228-5815 
UNCLASSIFIED 


February 1963 


Equipment Federal Equipment Federal 
Cate- Designation Stock Cate- Designation Stock 
gory Number gory Number 
PE-75-AA See 1.2 PE-75-D 1.2 PP-1092/U F6130-635-6815 
PE-75-AB See 1.2 PE-75-D 1.2 PP-1092/U F6130-643-1155 W/S 
PE-75-AC See 1.2 PE-75-D 1.2 PP-1097/G F6130-500-3595 
PE-75-AE See 1.2 PE-75-D 1.2 PP-1097A/G F6130-669-6640 
1.2 PE-75-AF 1.2 PP-1097B/G F6130-660-8847 
1.2 PE-75-C 1.2 PP-1098/GRC-9 F6130-284-1145 
12 PE-75-D 1.2 PP-1098/GRC-9 F6130-542-6206 W/S 
1,2 PE-75-J 1.2 PP-1104A/G 
PE-75-K See 1.2 PE-75-D N6115-295-0482 1.2 PP-LLI6A/FRC 
PE-75-P See 1.2 PE-75-D PP-112/GR See 1. 2 PP-109/GR F6130-635-3100 
1.2 PE-75-S PP-112/GR See 1. 2 PP-109/GR F6130-643-1545 W/S 
PE-75-T See 1.2 PE-75-D 1.2 PP-1126/U 
PE-75-U See 1.2 PE-75-D PP-1127/U See 1. 2 PP-1126/U 
PE-75-W See 1,2 PE-75-D PP-1128/U See 1. 2 PP-1126/U 
1.2 PE-77-A 1.2 PP-1163 (XN-2)/URT 
PE-77-B See 1.2 PE-77-A 1.2 PP-1175/SR F6130-683-0363 
PE-77-C See 1.2 PE-77-A 1.2 PP-1211/U F6130-635-8096 
PE-77-D See 1.2 PE-77-A 1.2 PP-1211/U F6130-643-2068 W/S 
PE-77-E See 1.2 PE-77-A 1.2 PP-125/VT 
1,2 PE-78-G 1.2 PP-13/TRA-1 
PE-78-H See 1. 2 PE-78-G 1.2 PP-13C/TRA-1 F6130-295-2254 
1.2 PE-73-F F6115-548-1404 1.2 PP-13E/TRA-1 F6130-295-2269 
1.2 PE-79-F F6115-643-2034 W/S 1.2 PP-1350/U F5825-643-3445 
1.2. PE-B4-A 1,2 PP-1477 (XN-1)/URT F6130-519-2041 
PE-B4-C See 1. 2 PE-84-4 F6115-643-0124 1.2 PP-1646/UG F6130-578-7915 
PE-84-D See 1.2 PE-B4A 2 PP-1646A/UG 
1.2 PE-85-L 1.2 PP-1646B/UG F6130-765-8867 
1.2 PE-85-M 1.2 PP-2124/U 
1.2 PE-88 1.2 PP-2205/UX 
1.2 PE-B8-A F6115-643-2066 1.2 — PP-2508(XN-1)/U 
1.2 PE-95 F6115-643-3805 1.2 PP-270/U N6130-313-8002 
1,2 PE-95-A W/K-52 F6115-308-5212 1.2 PP-2713/UGC 
1.2 PE-95-B W/K-52 F6115-308-5212 1.2 PP-2783/UG F6130-799-8787 
1.2 PE-95-C W/K-52 F6115-308-5212 1.2 PP-2788/U F6130-799-7817 
1.2 PE-95-G W/K-52 F6115-643-3693 1.2 PP-281/GRC F 5820-643-3412 
1.2 PE-95-H W/K-52 F6115-643-3693 PP-282/GRC See 1. 2 PP-281/GRC F5820-643-3417 
PE-S9-A See 1.2 PE-99-A thrnG F6115-301-5337 1.2 PP-286/UR 
PE-99-B See 1.2 PE-99-A thrxG F6115-301-5347 1.2 PP-3054/UG 
PE-99-C See 1.2 PE-99-A thneG 1.2 PP-326/U NG130-295-2270 
PE-99-D See 1.2 PE-A thu-G 1.2 PP-327/GRC-SY 
PE-99-E See 1.2 PE-99-A thrxG PP-327A/GRC-9Y See 1.2 PP.327/GRC-9Y 
PE.S9-F See 1.2 PE.99-A thneG F6115-635-2789 PP-327B/GRC-SY See 1.2 PP-327/GRC-9Y 
PE-99-G See 1.2 PE-99-A thru-G F6115-548-1406 1.2 PP-338/0 N6130-635-1683 
PE-S-G See 1.2 PE.99-A thru-G F6115-698-7373 W/S 1.2 PP-2U/NSM 
PE-99-G See 1. 2 PE-99-A thnuG F6115-553-0857 W/A PP-SAC/MSM See 1. 2 PP-34/MSM 
1.2 PEC-167 1.2 PP-351/U 
1.2 PF F 7 1.2 PP-380/U N5820-643-3524 
L2 PF ne Ws 1.2. PP-388/U F6130-635-1655 
1.2 PG 1.2 PP-388/U F6130-635-4489 W/S 
1.5 PH PP-388A/U See 1. 2 PP-388/U F6130-635-6825 
PP-388A/U See 1. 2 PP-388/U F6130-553-0625 W/S 
eee 12 Paar 6130-557-8668 
i / 
i a Letra ws PP-448/GR See 1. 2 PP-281/GRC 
12 PPoia/u Fel305100012 Le a 
1,2 PP-1011/UG F6130-507-3587 eC aSHERTS ERR WS 
LZ PP-iOli/UG F6130-519-0885 W/S alle 
LZ PP=106/U 1.2. PP-454C/FRT-5 
1.2 PP-109/GR F6130-284-1540 1 PP-454D/FRT-5 
1.2 PP-109/GR F6130-553-0158 W/S oa ‘ 
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UNCLASSIFIED 


EQUIPMENT DESIGNATION TO FEDERAL STOCK NUMBER TO 


PAGE DESIGNATION (Cont'd) 


February 1963 


Equipment Federal 
Cate- Designation Stock 
gory Number 
1.2 PP-5030/FR F5820-507-6319 
1.2 PP-5030/FR F5820-669-6537 W/S 
1.2 PP-531/UR N5820-643-3422 
1.2 PP-597/U 
1.2 PP-638/U 
1.2 PP-674/TPS-1D F6130-635-1667 
1.2 PP-765/U F6130-635-1669 
12 PP-765/U F6130-643-3828 W/S 
PP-765A/U See 1.2 PP-765/U F6130-539-9217 
PP-765A/U See 1. 2 PP-765/U F6130-643-1153 W/S 
1.2 PP-775/U 
PP-775A/U See 1.2 PP-775/U 
1.2 PP-804/U 
1.2 PP-811/U F6130-635-6827 
1.2 PP-811/U F6130-635-4541 W/S 
1.2 PP-824A/G 
1.2 PP-846/U 
1.2 PP-86/TXC-1 F5815-643-1813 
1.2 PP-86A/TXC-1 F6130-240-0495 
1.2 PP-86C/TXC-1 F5815-240-0493, 
1.2 PP-86D/TXC-1 F6130-635-8199 
1.2 PP-882/U F6130-643-2067 W/S 
1.2 — PP-903/U F6130-635-9170 
1.2 PP-949/TGC F5805-643-1862 
1,2 PP-987/U F6130-635-6832 
1.2 PR 
1.2 PU-1/CRN-2 
1.2 PU-116/U F6115-669-5111 
1.2 PU-LIGA/U 
1.2 PU-126/U 
1.2 PU-134/U 
1.2 PU-151/U N6125-635-9514 
1.2 PU-163/U 
1.2 PU-19/FRC 
1.2 PU-239/6 
1.2 PU-239A/G 
1.2 PU-239B/G 
1.2 PU-239C/G 
1.2 PU-239D/6 
1.2 PU-239E/G 
1.2. PU-239F/G 
1.2 PU-250/U F6115-553-8030 W/S 
1.2 PU-26/U 
1.2 PU-262/U F6125-548-2774 
1.2 PU-262/U F6125-548-1992 W/S 
PU-263/U See 1.2 PU-262/U F6115-643-2065 
PU-263/U See 1.2 PU-262/U F6115-643-2071 W/S 
1.2 PU-286/G 
1.2 PU-30/F 
1.2 PU-32/C 
1.2 PU-35/U 
12 — PU-383/M 
1.2 PU-383A/M F6115-474-0370 
1.2 PU-390/G F6115-722-2233 W/S 
1.2 PU-41/G 
1.2 PU-477/SQ F6125-789-1656 
1.2 PU-478/SQ 
1.2 PU-479/SQ 
1.2 PU-51/TPS-1B F6115-321-6265 
1.2 PU-S1/TPS-1B F6115-635-4893 W/S 


Equipment Federal 
Cate- Designation Stock 
gory Number 
1.2 PU-58/G 
1,2 PU-6/TPS-1 
1,2 PU-66/U F6115-635-5590 
1.2 PU-8/TTQ-1 F6115-635-6646 
12° QFE F6940-260-8999 
1.2 QFE F6940-598-9636 W/S 
14 R-1016/URR 
1.4 R-108/GRC F5820-665-0085 
R-109/GRC See 1. 4 R-108/GRC F5820-665-1242 
R-110/GRC See 1. 4 R-108/GRC F5820-328-9349 
1.4 R-129/U 
1.4 R-203/SR 
R-203A/SR See 1. 4 R-203/SR 
1.4 R-212/SR 
1.4 R-215/SR 
1.3 R-23X 
R-247/URR(RIU) See 1. 4 R-247/URR F5820-234-0528 
1.4 R-274/FRR 
1.4 R-274B/FRR F5820-665-0070 
1.4 R-274B/FRR F'5820-665-3422 W/S 
1.4 R-274D/FRR 
1.4 R-388/URR F5820-644-0990 
1.4 R-38BA/URR F5820-557-5140 W/S 
1.4 R-389/URR 
1.5 — R-390/URR F5821-505-0415 W/S 
R-390A/URR See 1. 5 R-390/URR F5820-538-7555 
R-405/MC See 1. 5 T-290/MC 
R-406/MC See 1. 5 T-290/MC 
R-407/MC See 1. 5 T-290/MC 
R-408/MC See 1.5 T-290/MC 
R-409/MC See 1. 5 T-290/MC 
R-G10/MC See 1. 5 T-290.MC 
R-411/MC See 1. 5 T-290/MC 
R-412/MC See 1. 5 T-290/MC 
1.5 R-466/UC F5815-372-3045 
1.5 R-466/UC F5815-665-1997 W/S 
1.4 R-5007/FRR-502 F5820-644-4548 
1.4 R-5007/FRR-502 F5820-665-1408 W/S 
1.5 R-851/UC F5805-303-1334 
1.5  R-551/UC F5805-347-9194 W/S 
1.4 R-592/URR 
1.4 R-771/ARN-51 
1.4 R-840/URR F5820-543-1776 
1.4 R-840/URR F5820-543-1217 W/S 
1.4 R-924(XN-1)/SRC-17 
1.4 R-96/SR 
1.2 RA-12 
1.2 RA-20 N6130-635-1685 
1.2 RA-37 F6130-635-1671 
1.2 RA-42-B F6130-295-2253 
1.2 RA-43-B F6130-583-3263 
12 RA-62-B F6130-318-4451 
RA-62-C See 1. 2 RA-62-B 
1.2  RA-87 
14° RAV 
1.4 RAK F5820-260-5361 
RAK-I See 1. 4 RAK F5820-501-3762 
RAK-2 See 1. 4 RAK 
RAK-3 See 1. 4 RAK 
RAK-4 See 1. 4 RAK F5820-501-3996 
UNCLASSIFIED 
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Cate- Designation Stock Cate- Designation Stock 

gory Number gory Number 
RAK-5 See 1. 4 RAK F5820-665-3409 14 RBB F9820-501-1429 
RAK- See 1. 4 RAK F5820-665-3410 14 RBB F5820-665-2381 W/S 
RAK-1 See 1. 4 RAK F5820-501-3991 RBB-l See 1.4 RBB F5820-665-1226 
RAK-8 See 1. 4 RAK F5820-644-4458 RBB-I See 1.4 RBB F5820-644-3396 W/S 
RAK-8 See 1. 4 RAK F5820-665-3824 W/S RBB-2 See 1.4 RBB F5820-642-6827 

1.4) RAL F5820-665-0086 RBB-2 See 1.4 RBB 5820-665-3720 W/S 
RAL-l See 1.4 RAL F5820-268-3101 RBB-2a See 1.4 RBB 
RAL-2 See 1. 4 RAL RBB-3 See 1. 4 RBB F5820-501-3999 
RAL-3 See 1. 4 RAL RBB-3 See 1. 4 RBB F5820-669-7040 W/S 
RAL-l See 1. 4 RAL F5820-669-7158 RBB-4 See 1. 4 RBB F5820-501-3994 
RAL- See |. ¢ RAL 5020-642-6830 RBB-4 See 1. 4 RBB F9820-642-8813 W/S 
RAL-6 See 1. 4 RAL F5820-642-6831 RBB-5 See 1. 4 RBB F5820-352-0078 
RAL-T See 1. 4 RAL F5820-501-3995 RBB-5 See 1. 4 RBB F5820-665-2361 W/S 
RAL-B See 1. 4 RAL F5820-501-3993 RBB- See J, 4 RBB F5820-968-2687 
RAL See 1.4 RAL F5820-665-3825 W/S RBBS See 1.4 REBB F3820-665-3713 W/S 

1.4 RAO F5820-642-6847 1.4 RBC F5820-553-3604 

1.4 RAO F5820-665-3841 W/S 1.4 RBC F5820-642-7832 W/S 
RAO-I See 1.4 RAO F5820-669-7017 RBC-1 See 1.4 RBC F5820-669-7157 
RAO-1 See 1. 4 RAO F5820-665-3670 W/S RBC-l See 1. 4. RBC F5820-665-2366 W/S 
RAO-2 See 1. 4 RAO F5820-665-2862 RBC-2 See 1. 4 RBC F5820-501-1414 
RAO-2 See 1. 4 RAO F5820-644-3394 W/S RBC-2 See 1. 4 RBC F5820-642-8395 W/S 
RAO-3 See 1. 4 RAO F5820-669-7013 RBC-3 See 1.4 RBC F5820-296-9809 
RAO-3 See 1, 4 RAO F5820-644-4765 W/S RBC-3 See 1. 4 RBC F5820-665-2133 W/S 
RAG-4 See 1. 4 RAO F5820-668-8716 RBC-3a See 1.4 RBC 
RAO-4 See 1. 4 RAO F5820-644-4766 W/S RBC-4 See 1.4 RBC F5820-501-3998 
RAO-5 See 1. 4 RAO F5820-569-3430 RBC-4 See 1. 4 RBC F5820-665-2367 W/S 
RAG-5 See 1. 4 RAO F5820-6605-2246 W/S RBC-5 See 2 4 RBC F5820-642-6423 
RAO-5 See 1. 4 RAO F5820-644-0955 RBCS See 1. 4 RBC F5820-665-2132 W/S 
RAO- See I. 4 RAO F5820-665-1675 W/S RBCS See 1. 4 RBC F°5820-553-6697 
RAO-7 See 1. 4 RAO F5820-694-0954 RBC-4 See 1. 4 RBC F5820-665-3827 W/S 
RAO-7 See 1. 4 RAO F5820-665-0506 W/S RBD See 1.7 TCX and RBD 
RAO-9 See 1. 4 RAO F5820-501-1428 1.4 RBE F5820-665-2249 W/S 
RAO-9 See 7. 4 RAG F5820-569-7081 W/S 1.4 RBF-3 F5820-665-2158 

1.4 RAS 1.4 RBF-3 F5820-642-7814 W/S 
RAS-I See 1. 4 RAS F5820-538-2867 1.4 RBG 
RAS-2 See 1, 4 RAS F5820-642-6477 RBG-l See 1. 4 RBG F5820-642-6480 
RAS-3 See 1. 4 RAS F5820-266-3110 RBG-I See 1.4 RBG F5820-669-7044 W/S 
RAS-4 See £4 RAS RBG-2 See J. 4 RBG F5820-642-6438 
RAS-5 See 1, 4 RAS F5820-501-0493 RBG2 See 1 4 RBG F5620-665-2368 W/S 

1.4 RAW 1.4 RBH F5820-642-6467 

1.4 RAX-1 F5820-642-6440 1.4 RBH F5820-665-2247 W/S 

1.4 RAX-1 F5820-316-8686 W/S RBH-I See 1. 4 RBH F5820-642-6428 

1.4 RAY RBH-l See 2.4 RBH F5820-642-7837 W/S 

1.4 RAZ RBH? See 1. 4 RBH F5 820-644-0949 

1.4 RBA F5820-642-6852 RBH-2 See 1, 4 RBH F5820-685-1682 W/S 

1.4 RBA F5820-665-3842 W/S RBH-3 See 1. 4 RBH F5820-644-0967 
RBA-] See 1. 4 RBA F5820-642-6840 RBH-3 See 1. ¢ RBH F5820-665-2024 W/S 
RBA-I See 1. 4 RBA F5820-665-3671 W/S LA RB 
RBA-2 See 1. 4 RBA F5820-642-6853 RBJ-1 See 1. 4 RB] 
RBA-2 See 1. 4 RBA F5820-665-3739 W/S RBJ-2 See 1. 4 RB] 
RBA-3 See 1. 4 RBA F5820-642-6842 RBJ-3 See 1. 4 RB) 

14 RBA-& F5820-338-3811 RBJ-4 See 1, 4 RBJ 
RBA-5 See 1. 4 RBA F5820-669-7159 L4  RBK F5820-644-4798 
RBA-5 See 1. 4 RBA F5820-665-2363 W/S RBK-] See 1. 4 RBK 582-642-6476 
RBA-8 Sze 1.4 RBA F5820-501-3992 RBK-I] See 2. 4 RBK 
RBA-Sa See 1.4 RBA F5820-644-3393 W/S RBK-12 See 1. ¢ RBK £5820-501-3791 
RBA See 1. 4 RBA F5820-644-4459 RBK-13 See 1. 4 RBK F5820-644.0981 
RBA-G See i, 4 RBA F5820-642.-0486 W/S RBK-I4 See £. § RBK F5820-644-0972 

1.4 RBA? F5820-669-7160 RBK-14 See 1. 4 RBK F5820-644-2423 W/S 

1.4 RBA F5820-665-2204 W/S RBK-I5 See 1. ¢ RBK F5820-644-0960 
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RBK-16 See 1. 4 RBK F5820-644-0953 1.2  RBU F5820-347-9186 W/S 
RBK-16 See 1. 4 RBK F5820-665-1976 W/S RBU-l See 1. 2 RBU F5820-668-8749 
RBK-2 See 1, 4 RBK RBU-1 See 1.2 RBU F5820-665-2069 W/S 
14 RBK-4 F5820-644-0944 RBU-2 See 1. 2 RBU 
RBK-5 See 1. 4 RBK 1.2 RBV F5820-669-8748 
RBK-7 See I. 4 RBK 1.2 RBV F5820-644-4816 W/S 
RBK-8 See 1. 7 RBK RBV-l See 1.2 RBV F5820-642-7234 
RBK-9 See 1. 4 RBK F5820-644-0963 RBV-l See 1.2 RBV F5820-665-2065 W/S 
14° RBL RBV-2 See 1.2 RBV F5820-642-7222 
RBL-l See 1. 4 RBL F5820-644-0977 RBV-2 See 1.2 RBV F5820-665-2063 W/S 
RBL-l See 1. 4 RBL F5820-644-3387 W/S 1.2 RBW-1 F5820-330-4792 
RBL-2 See 1. 4 RBL F5820-665-0094 12 RBW-1 F5820-328-9336 W/S 
RBL-3 See 1. 4 RBL F5820-665-0076 12 RBW-3 
RBL-4 See 1. 4 RBL F5820-263-5825 1.7 RBZ 
RBL-4 See 1. 4 RBL F5820-642-8252 W/S 1.3. RC-115-A 
RBL-5 See 1. 4 RBL F5820-665-0074 1.3 RC-242-A 
RBL-6 See 1, 4 RBL F5820-665-0073 1.2 RC-34 
RBL-6 See 1. 4 RAL F5820-665-2025 W/S RC-35 See 1. 2 RC-34 
1.4 RBM RC-35-Z See 1. 2 RC-34 
RBM-I See 1. 4 RBM F5820-642-6839 RC-36 See 1,2 RC-34 
RBM-1 See 1.4 RBM F5820-665-2119 W/S RC-51 See 1, 2 RC-34 
RBM-2 See 1. 4 RBM 1.2 RC-B1-A N5985-369-5421 
RBM-3 See 1. 4 RBM F5820-642-6820 14 ROBL 
RBM-4 See 1. 4 RBM 1.4 ROE-2 
RBM-5 See 1. 4 RBM F5820-642-6836 14 ROCF 
RBN-5 See 1. 4. RBM F5820-665-3758 W/S ROF-1 See 1.4. RCF F5820-644-0951 
14 RBO F5820-296-0047 1.4 ROG 
1.4 RBO F5820-669-7046 W/S 1.4 RCH F5820-644-4794 
RBO-1 See 1. 4 RBO F5820-642-8622 14 RCH F5820-644- 3398 W/S 
RBO-1 See 1. 4 RBO F5820-642-8446 W/S 1.4 RCK F5820-644-4793 
RBO-2 See 1. 4 RBO F5820-642-8621 1.4 RCK F5820-565-2370 W/S 
RBO-2 See 1. 4 RBO F5820-636-4746 W/S 1.4 RCO F5820-642-6848 
RBO-2a See 1.4 RBO 1.4 RCO F'5820-644-4778 W/S 
RBO-3 See 1. 4 RBO F5820-665-0092 1.4 RCP F5820-665-3701 
RBO-3 See 1. 4 RBO F5820-644-3400 W/S 1.4 RCP F5820-665-2365 W/S 
RBO-4 See 1, 4 RBO F5820-665-0093 14 RCT F5835-669-9329 
RBO-4 See 1. 4 RBO F5820-642-8249 W/S 1.4 RCT F5835-644-3401 W/S 
1.4 RBP F5820-642-6846 RCU See 1.4 RCT F5835-644-3428 W/S 
1.4 RBP F5820-665-3668 W/S RCU-l See 1.4 RCT F5835-699-2896 
RBP-l See 1. 4 RBP F5820-642-6832 1,4 RCU-2 F5835-644-4509 
RBP-I See 1. 4 RBP F5820-665-3722 W/S 1.2 RD-110/U F5805-665-1872 
14 RBP-2 F5820-303-1158 1.2 RDO F5805-644-4811 W/S 
14 RBP-2 F5820-694-6185 W/S RD-110A/U See 2. 2 RD-110/U F5805-665-1871 
1.4 RBQ F5820-642-6470 RD-110A/U See 1. 2 RD-110/U F5805-644-4709 W/S 
1.4 RBQ F5820-642-7793 W/S 1.2 RD-112/U F5805-665-1873 
1.4 RBQ-1 F5820-642-6851 1.2 RD-112/0 F5805-644-4812 W/S 
1.4 RBQ-1 F5820-644-4762 W/S RD-112A/U See 1. 2 RD-112/U F5805-567-8924 
1.4 RBS F5820-642-6826 1.2 RD-115/UN 
1.4 RBS F5820-644-3385 /S RD-LI5A/UN See 1. 2 RD-115/UN F5835-642-9797 
RBS- See 1. 4 RBS F5820-642-6825 RD-IISC/UN See 1. 2 RD-115/UN 
RBS-I See 1. 4 RBS F5820-665-3843 W/S 32 RD-133/UN F5B35-665-1415 
RBS-2 See 1. 4 RBS F5820-642-6819 4.3 -RD-137 
RBS-2 See 1. 4 RBS F5820-665-2019 W/S 1.2 RD-148/SNH 
RBS-28 See 1.4 RBS 1.2 RO-ISL/SNH 
1.4 RBS-3 F5820-642-6856 1.2 RD-152/SNH 
1.4 RBS-3 F5820-665-2364 W/S 1.2 RD-153/SNH 
1.4 RBT 12 RO-173/0 
1.4 RBT-1 1.5 RD-2/GXR 
RBT-2 See 1. 4 RBT-1 1.2 RD-217/UNH 
1,2 RBU F5820-303-1161 12 RD-218(XN-L)/U 
2 UNCLASSIFIED 
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1,2 RD-219/U 1.2  R0-135/U 
1.2 RD-31A/U 15 RO-153/0 
1.2 RD4IB/U 1.2 RO-18/U 
1.2 RD-60/U C 1.2 R0-80/U F5845-660-7200 
1.2 RD-70/U F5805-665-1870 1.2 RO-SI/SSN 
1.2 RD-72/UD 1.2 RO-98/U 
1.2 RD-87/U 1.2 RO-S8A/U 
12 RD-B7A/U 1.2 RPA-L 
1.2 RD-92/UX F5815-665-3144 1.7 RT-159B/URC-4 F5820-642-7884 
1.2 RD-92/UX F5815-665-1988 W/S 1.7 RT-260A/GLQ-2 
RD-92A/UX See 1. 2 RD-92/UX F5815-665-3146 1.7 RT-547/ASQ-19 
RD-92A/UX See 1.2 RD-92/UX F5815-665-2075 W/S 1.7 RT-66/GRC F5820-503-1508 
1.4 ROC F5820-303-1200 RT-67/GRC See 1.7 RT-66/GRC F5820-503-1507 
1.4 ROE F5820-260-5330 RT-68/GRC See 1. 7 RT-66/GRC F5820-503-1505 
1.4 RDE F5820-642-8245 W/S 1.7 RT-70/GRC F5820-196-1722 
RDE-I See 1.4 RDE F5820-303-1290 1.7 RT-81/AM F5825-642-7888 
RDE-] See 1.4 RDE F5820-665-3838 W/S RU-17 See 1.7°GF-12 
14 ROF F5820-669-7165 1.4 RU-I8 
1.4 RDF F5820-642-8491 W/S RU-19 See 1.4 RU-18 
1.2 RDK 1.6 RU-2 
1.4 ROM F5820-642-6421 1.2 RXA F5820-257-5631 
1.4 ROM F5820-665-2118 W/S 1.7 $-100 F5820-601-9518 
RDM-1 See 1.4 RDM F5820-266-1571 1.7 $-100 F'5820-543-1263 W/S 
RDM-1 See 1.4 RDM F5820-644-4781 W/S SA-166/U See 1. 2 PU-163/U 
1.4 RDR F5820-642-8142 1.2 SA-242/SSA 
1.4 ROR F5820-665-3737 W/S 1,2 SA-243/SSA 
14 RDZ F5820-642-6420 1.2 SA-247/SSA F5945-305-2016 
1.4 RDZ F5820-665-3742 W/S 1.2 SA-275/U F5985-296-0936 
14 RDZ-a F5820-644-0945 1.2 SA-335/U 
RDZ-1 See 1.4 RDZ F5820-642-6419 SA-405/U See 1.2 PP-1211/U 
RDZ-1 See 1.4 RDZ F5820-644-4779 W/S 1.2 SA-444/GSQ 
RE-156/SR See 1. 2 AS-668/SR F5945-643-6374 1.2 SA-478 (XN-1) /URT 
RE-156/SR See 1. 2 AS-668/SR F5945-643-6823 W/S SA-47XN-1)/URT ‘See 1. 2 SA-678(XN-1)/URT 
RE-156A/SR See 1. 2 AS-668/SR F5945-606-3240 1.2 SA-597/SRT F5820-678-8445 
RE-156A/SR See 1. 2 AS-668/SR F5945-556-5733 W/S 1.2 SA-641/U F5985-678-8445 
1.4 REA F5820-665-3579 1.2 SA-642/U F5985-678-8446 
1.4 REA F5820-519-8535 W/S 12 SA-733/UGC 
REA-I See 1.4 REA F5820-644-0988 1.2 SB-1064/FRR 
REA-1 See 1.4 REA F5820-642-8447 W/S 1.2 $B-1074/GXQ-3 
1.4 REA-2 1.2 SB-1075/GXQ-3 
1.2 REC 1.2 $B-1076/GXQ-3 
14 REH(46271) F5820-665-0075 1.2  $B-1077/GXQ-3 
1.4 -REK 12 SB-1177/UGC 
14 REO F5820-642-8243 1.2 $B-1178/UGC 
RF and AF type A See 1.2 RF F5805-665-1579 1.2 — SB-1179/UGC 
RF and AF type A See 1.2 RF F5805-665-2459 W/S 1.2 SB+1180/UGC 
RF and AF type B See 1.2 RF F5808-665-1580 1.2 — SB-I510/FRR 
RF and AF type B See 1.2 RF F5815-665-2457 W/S 1.5 $B-22/PT 
RF and AF type C See 1.2 RF F5820-665-3599 1.2 $B-315/U 
RF and AF type C See 1.2 RF F5820-665-1961 W/S SB-31SA/U See 1. 2 SB-315/U 
1.2 RL-177/UG F5835-669-8731 1.2 $B-315B/U N5820-543-1141 
12 RL-L77ANG 1.2 $B-346/S 1N5620-665-1574 
1.2) RLS N5831-665-3754 1.2  SB-449/GSQ 
1.2 RM-13-A 1.2 $B-82/SRR N5820-508-7802 
RM-13-B See 1. 2 RM-13-A 1.5 SB-86/P 
RM-13-C See 1.2 RM-I3-A 1,2 $B-863/SRT 
RM-I3-D see 1.2 RM-13-A 1.2 $B-973/SRR 
RM-13-G See 1.2 RM-13-A 1.2 $B-988/SRT 
1.2 RM-29-A N5820-249-4456 1.7 SCR-183 
1.2 RO-133/FRR 1.3 SCR-269 
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1.3 SCR-269-A 
SCR-269-F See 1.3 SCR-269 F5825-642-6850 
SCR-269-G See 1.3 SCR-269 
1.7 SCR-274-N 
1,7 SCR-281-A 
SCR-281-B See 1. 7 SCR-281-A 
SCR-281-D See 1. 7 SCR-281-A 
1.7 SCR-284 F5820-665-3724 W/S 
1.7 SCR-288 
1.7 SCR-298 
17 SCR-299 F5820-665-3534 
1.7 SCR-299 F5820-665-1352 W/S 
SCR-300 F5820-186-9200 
SCR-300-A See 1.7 SCR-300 F5820-636-3914 
SCR-300-A See 1.7 SCR-300 F5820-642-8442 W/S 
SCR-300-B See 1.7 SCR-300 
1.7 SCR-399 
1.7 SCR-399-A F5820-263-5397 
1,7 SCR-399-A F5820-665-2523 W/S 
17 SCR-499-A F5820-581-8596 
1.3 SCR-502 
1.7 SCR-508-A 
SCR-508-AM See 1. 7 SCR- 508-4 
SCR-508-C See 1, 7 SCR-508-A 
SCR-508-CM See 1. 7 SCR-508-A 
SCR-508-D See 1, 7 SCR-508-A 
SCR-508-DM See 1, 7 SCR-508-A 
1.7 SCR-509 
1.7 SCR-509-A 
SCR-509-B See 1, 7 SCR-509-A 
SCR-510 See 1. 7 SCR-509 
SCR-510-A See 1. 7 SCR-509-A 
SCR-510-B See 1. 7 SCR-509-A 
1.7 SCR-511 
SCR-511-A See 1.7 SCR-511 F5820-665-3761 W/S 
SCR-511-B See 1.7 SCR-511 
SCR-511-C See 1.7 SCR-511 F5820-041-2014 
SCR-511-C See 1.7 SCR-511 F5820-566-7093 W/S 
1.7 SCR-522 F5820-665-2845 
SCR-522-A See 1. 7 SCR-522 F5821-665-0368 
17 SCR-528 
SCR-528 See 1.7 SCR-508-A 
SCR-528-A See 1. 7 SCR-508-A 
SCR-528-AM See 1. 7 SCR-508-A 
SCR-528-C See 1. 7 SCR-508-A 
SCR-528-CM See 1. 7 SCR-508-A 
SCR-528-D See 1.7 SCR-508-A 
SCR-528-DM See 1. 7 SCR-508-A 
1.7 SCR-536 F5820-196-6116 
SCR-536-A See 1.7 SCR-536 F5820-196-6116 
SCR-536-B See 1.7 SCR-536 F5820-196-6116 
SCR-536-C See 1.7 SCR-536 F5820-196-6116 
SCR-536-D See 1.7 SCR-536 F5820-196-6116 
SCR-536-E See 1.7 SCR-536 F5820-196-6116 
SCR-536-F See 1.7 SCR-536 F5820-196-6116 
1.4 SCR-538 F5820-266-1582 
1.4 SCR-538 F5820-665-3721 W/S 
1.7 SCR-542 F5820-665-(395 
17 SCR-542-A 
1.6  SCR-573 F5820-665-1516 
24 


Equipment Federal 
Cate- Designation Stock 
gory Number 
16 SCR-573 F5820-665-2270 W/S 
1.6 SCR-573-A 
1.4 SCR-574-A F5820-642-6821 
1.4 SCR-574-A F5820-644-4763 W/S 
1.7 SCR-575-A 
SCR-575-B See 1. 7 SCR-575-A 
1.6 SCR-578 F5820-642-6410 
SCR-578-A See 1.6 SCR-578 F5820-501-0237 
17 SCR-578-B F5820-642-7519 
16 —SCR-578-B F5820-644-3391 W/S 
1.7 SCR608 F5820-665-3540 
1.7 SCR-608 F5820-665-3880 W/S 
SCR-608-A See 1.7 SCR-608 F5820-665-0388 
1.7 SCR-609 F5820-642-8639 
SCR-608-A See 1. 7 SCR-609 F5820-665-1582 
SCR-609-A See 1. 7 SCR-609 F5820-665-2144 W/S 
SCR-609-B See 1.7 SCR-609 F5820-263-5389 
1.7 SCR-610 F5820-376-9270 
SCR-610-A See 1, 7 SCR-610 F5820-263-5474 
SCR-610-A See 1. 7 SCR610 F5820-644-3399 W/S 
SCR-610-B See 1. 7 SCR-610 F5820-665-3116 
SCR410-B See 1.7 SCR-610 F5820-665-3855 W/S 
1.7 SCR-419 F5820-092-8813 
1.7 SCR-624-A F5820-665-3533 
1.7 SCR-624-A F5820-665-3765 W/S 
SCR-£24-B See 1. 7 SCR-624-4 F5820-665-0393 
SCR-624-B See 1. 7 SCR-6246-A F5820-518-2936 W/S 
1.7 SCR-628 
1.7 SCR-628-A 
1.4 SCR-634-A F5825-665-3694 
1.7 SCR-694 F5820-501-0494 
1.7 SCR-694 F5820-644-4883 W/S 
1.7 SCR-494-C F5820-665-3531 
1.3 SCR-718-C 
1.7 SCR-808 
17 SCR-808-A F5820-519-9297 
SCR-828 See 1. 7 SCR-808 
SCR-828-A See 1.7 SCR-808-A 
1.2 SDB 
1.4 SLR-H 
1.4 SLR-12B 
1.2 SM-40/UR F6940-308-6379 
17 SSB-1 
1.4 SX-24 
17 T-100-TC F5820-669-7002 
1.6 T-265/FRC-10 F5820-644-4493 
1.6 T-265/FRC-10 F5820-501-3073 W/S 
1.5 T-290/MC 
T-291/MC See 1. 5 T-290/MC 
T-292/MC See 1. 5 T-290/MC 
T-293/MC See 1. 5 T-290/MC 
T-294/MC See 1. 5 T-290/MC 
T-295/MC See 1. 5 T-290/MC 
T-296/MC See 1. 5 T-290/MC 
T-297/MC See 1. 5 T-290/MC 
1,6 T-303A/6 
1.6 T-325/FPN 
1.6 1-325A/FPN 
1.6 1-325B/FPN 
1.6 1-325C/FPN 
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Equipment Federal Equipment Federal 
Cate- Designation Stock Cate- Designation Stock 
gory Number gory Number 
1.2 T-341/UC F5805-665-1577 TAJ-1K230VDC) See 1.6 TAY 
1.2 T-341/UC F5805-665-2463 W/S TAJ-I6(115VDC) See 1.6 TAY 
1.6 T-347/SRT F5820-642-7894 TAJ-16(220VAC) See 1.6 TAJ 
1.6 T-350XM F5820-642-6191 TAJ-16(230VDC) See 1.6 TA] 
1.6 T-350XM F5820-665-2274 W/S TAJ-16(440VAC) See 1.6 TAJ 
1.6 T-368B/URT TAJ-17(220VAC) See 1.6 TA] 
1.5 T-389A/TRC-29 TAJ-18(115VDC) See 1.6 TAY 
T-409/FRC-30 See 1. 6 T-265/FRC-10 F5820-510-1605 TAJ-18(220VAC) See 1.6 TAJ 
T-409/FRC-30 See 1.6 T-265/FRC-10 F5820-644-4670 W/S TAJ-18(230VDC) see 1.6 TAY F5820-644-0860 
1.6 T-55/MRQ-2 TAJ-18(Z30VDC) See 1.6 TAY F5820-665-1787 W/S 
C 1.6 T-560A/FRW-2 TAJ-18(440VAC) See 1.6 TAY F5820-644-0913 
1.6 T-597/TRC TAJ-IB(A40VAC) See 1,6 TAY F5820-665-3832 W/S 
1.6 T-616/SRT TAJ-IMLISVDC) See 1.6 TAF F5820-644-0855 
1.6 T-83/SR TAJ-1X220VAC) See 1.6 TAY F5820-644-0885 
1.5 TA182/U F5805-263-3326 TAJ-1220VAC) See 1.6 TAY F5820-665-1786 W/S 
1.6 TA-20A TAJ-19(230VDC) See 1.6 TA F5820-644-0859 
1.5 TA-269/U F5805-349-0292 TAJ-19(230VDC) See 1.6 TAY F5820-665-1694 W/S 
1.5 TA-269/U F5805-665-2461 W/S TAJ-19(440VAC) See 1. 6 TA] F5820-644-0863 
1.5 TA-269A/U TAJ-IM440VAC) See 1.6 TAY F5820-665-3711 W/S 
1.5 TA-2698/U F5805-448-0054 TAJ-2 See 1.6 TA] 
1.5 TA-398/G F5805-714-2260 TAJ-3(L15VDC) See 1.6 TAY 
15 TA-401/U F5805-811-0082 TAJ-4(230VAC) See 1.6 TAJ 
1.2 TA-5003/U TAJ-5 See 1.6 TA] 
1.6 TAB TAJ-6(440VAC) See 1.6 TAT 
L6 TABI F5620-328-5341 W/S TAS-WH4OVAC) See 1.6 TA] 
TAB-2 See 1.6 TAB TAJ-R(115VDC) see 1.6 TAJ 
TAB-3'See 1. 6° TAB TAJ-8(220VAC) See 1.6 TAJ 
TAB-(220VAC) See 1. 6 TAB TAJ-8(230VDC) See 1.6 TAJ 
TAB-5(220V G0CPS) See 1.6 TAB F5820-642-6416 TAJ-B(440VAC) See 1.6 TA 
TAB-5(220V 6OCPS) See 2. 6 TAB F5820-665-2304 W/S TAJ-XMMOVAC) See 1.6 TAT 
TAB-6 See 1.6 TAB F'5820-642-6395 L6 TAK F5820-303-1398 
TAB+ See 1. 6 TAB F5820-665-2474 W/S 1.6 TAQ] 
TAB-7 See 1.6 TAB F5820-642-6386 TAQ-10(220AC) See 1.6 TAGS F5820-642-6401 
TAB-? ‘See 1.6 TAB F5820-665-2109 W/S 5g —e See 1.6 TAQ-5 F5820-665-2106 W/S 
1.6 TAD z 
ie Lint F5820-642-8671 W/S TAQ-X1ISVDC) See 1.6 TAG-5 
1.6 TAG TAQ-K(220VAC) See 1.6 TAQ-5 
16 TAY TAQ-K230VDC) See 1.6 TAQ-5 
TAAL See 1.6 TAJ TAQ-K440VAC) See 1.6 TAO-5 
TAJ-1O(115VDC) See 2. 6 7A) F5820-665-1150 TAQ-4(LISVDC) See 1.6 TADS 
i TAQ-G220VAC) See 1.6 TAQ-5 
Lisa ‘aed TAQ-KZ30VDC) see 1.6 TADS 
TAJ-II(LISVDC) See 1. 6 74] 5820-665-1094 W/S a ea 
on oe Ta we 0 renee 
TAJ-II(440VAC) See 1.6 7A] F'5820-642-8840 W/S Mie: SECTS TARE 
TAJ121SVDC) see 1,6 TAP RESESVDO) sae 2.67405 
TALIA220VAC) See 1.6 TAI F5820-642-6414 i a ESET OES 
TAJ-I2(200VAC) see 1.6 TAT 5820-665-1165 W/S DATING) Soe 2.6780 PSR2-665-1777 WS 
TAQ-X440VAC) See 1.6 TADS F5820-642-6175 
TAJ-12(230VDC) See 1.6 TAJ F5820-642-6415 
TAJ-12(230VDC) See 1.6 TAJ F5820-642-8429 W/S bier pom is eee Pore 
TAJ-12(440VAC) See 1.6 TAY TAR-2{23000) see 1.6 TAR-2 
TAJ-IXLISVDC) See 1.6 TAJ 16 TAWa " > 
TAJ-13(220VAC) See.i.6 TAY ' 
12 TB-M43A(USCG) 
TAL-IMLISVDC) See 1.6 TAJ F5820-669-8777 W/S TBA(Z30VDC) see 1.6 TRA SERIES 
TAJ-1M{ZZ0VAC) See 1. 6 TAY F9820-642-6358 TBA-I(115VDC) See 1.6 TBA 
TAI-IM230VDC) See 1.6 TAJ TBAM220AC) see ra senies. 
TAJ-IM440VAC) See 1.6 TA F5820-642-6400 scolaire ae 
TAJ-IK4OVAC) see 1.6 TA] F5820-665-3719 W/S TOS Ree) RLS TAA SERS 
TAJ-15(115VOC) see 1.6 7A) TBA-1(440AC) See 1.6 TBA SERIES 
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Equipment Federal Equipment Federal 
Cate- Designation Stock Cate- Designation Stock 
gory Number gory Number 
TBA-1A(230VDC) See 1.6 TBA SERIES TBK-19(220VAC) See 1. 6 TBK-3 F5820-642-6357 
TBA-10 See 1.6 TBA SERIES F5820-642-6178 TBK-19(220VAC) See 1.6 TBK-3 F5820-665-1783 W/S 
TBA-11(220-440VAC) See 1.6 TBA SERIES F5820-642-6408 TBK-19(440VAC) See 1.6 TBK-3 F5820-642-6379 
TBA-11(220-440VAC) See 1.6 TBA SERIES F5820-665-2129 W/S TBK-19(440VAC) See 1. 6 TBK-3 F5820-665-3526 W/S 
TBA-I2 See 1.6 TBA SERIES TBK-20(115VDC) See 1. 6 TBK-3 820-642-6412 
TBA-13(220V 50-60CPS) See 1.6 TBA SERIES TBK-20(115VDC) See 1. 6 TBK-3 F5820-644-3332 W/S 
TBA-2 See 1.6 TBA SERIES F5820-642-6176 TBK-20(230VDC) See 1. 6 TBK-3 F5820-642-6371 
TBA-2 See 1.6 TBA SERIES F5820-665-3677 W/S TBK-20(230VDC) See 1.6 TBK-3 F5820-665-1152 W/S 
TBA-3(220VAC) See 1. 6 TBA SERIES F5820-644-0862 TBK-3(115-230VDC) See 1.6 TBK-3 
TBA-3(230VDC) See 1.6 TBA SERIES TBK-4(220-440VAC) See 1.6 TBK-3 
TBA-3(440VAC) See 1.6 TBA SERIES TBK-5 See 1. 6 TBK-3 
TBA-4 See 1.6 TBA SERIES F5820-642-6177 TBK-6(220V 25CPS 3PH) See 1.6 TBK-3 
TBA-5 See 1.6 TBA SERIES F5820-642-6381 TBK-6(220-60-2PH) See 1.6 TBK-3 
TBA-6(115VDC) See 1. 6 TBA SERIES F5820-642-7711 TBK-6(220-60-3PH) See 1.6 TBK-3 
TBA-Q(115VDC) See 1.6 TBA SERIES F5820-665-2477 W/S TBK-6(230VDC) see 1.6 TBK-3 
TBA-6(230VDC) See 1.6 TBA SERIES F5820-642-6364 TBK-&400V 25CPS 3PH) See 1.6 TBK-3 
TBA-6(440VAC) See 1.6 TBA SERIES F5820-642-7688 TBK-7(440VAC) See 1.6 TBK 
TBA-8(220-440VAC) See 1.6 TBA SERIES F5820-642-6152 TBK-&( L15VDC) See 1.6 TBK-3 
TBA-8(220-440VAC) See 1.6 TBA SERIES F5820-642-8431 W/S TBK-8(220-440VAC) See 1.6 TBK-3 
TBA-9(440VAC) See 1. 6 TBA SERIES F5820-642-6369 TBK-9 See 1. 6 TBK-3 
TBC-1(220AC) See 1.6 TBC-1 TBL(LISVDC) See 1.6 TBL 
TBC-2 See 1.6 TBC-I TBL-1(440VAC) See 1.6 TBL-1 F5820-642-6387 
TBC-3 See 1.6 TBC-1 TBL-10 See 1.6 TBL4 F5820-644-4790 
TBC-4 See 1,6 TBC-1 TBL-10 See 1.6 TBL~4 F5820-665-3834 W/S 
TBC-5 See 1.6 TBC-1 TBL-Ll See 1.6 TBL~ F5820-642-6212 
1.6 TBF TBL-1l See 1.6 TBL~ F5820-642-8554 W/S 
1.6 TBK TBL-12(115VDC) See 1.6 TBL~4 F5820-642-7715 
16 TBK-L F5820-303-1402 TBL-IA115VDC) See 1.6 TBL F5820-665-1157 W/S 
16 TBK-1 F5820-316-8714 W/S TBL-12(220VAC) See 1.6 TBL+ 
TBK-10(115VDC) see 1.6 TBK-3 TBL-12(220VAC) See 1.6 TBL-4 F5820-642-7788 W/S 
TBK-10(220-440VAC) See 1.6 TBK-3 TBL-12(230VDC) See 1.6 TBL~4 F5820-644-0890 
TBK-10(230VDC) See 1,6 TBK-3 TBL-12(230VDC) See 1.6 TBL~4 F5820-665-1096 W/S 
TBK-11(220V-60-3PH) See 1.6 TBK-3 F5820-642-7679 TBL-12(440VAC) See 1.6 TBL~4 F5820-644-0909 
TBK-12(440V AC) See 1. 6 TBK-3 F5820-644-0924 TBL-12(440VAC) See 1.6 TBL- F5820-665-1158 W/S 
TBK-12(440VAC) See 1.6 TBK-3 F5820-665-1784 W/S TBL-1H(115VDC) See 1.6 TBL-4 F5820-644-0900 
TBK-13(115VDC) See 1.6 TBK-3 F5820-642-7682 TBL-13(115VDC) See 1.6 TBL~4 F5820-665-1097 W/S 
TBK-13(220VAC) See 1.6 TBK-3 TBL-13(220VAC) See 1.6 TBL-4 
TBK-13(230VDC) See 1. 6 TBK-3 F5820-644-0895 TBL-13(230VDC) See 1.6 TBL-~4 F5820-519-8534 
TBK-13(230VDC) See 1.6 TBK-3 F5820-665-1706 W/S TBL-14230VDC) See 1.6 TBL4 F5820-665-2298 W/S 
TBK-13(440VAC) See 1.6 TBK-3 F5820-642-7681 TBL-13(440VAC) See 1. 6 TBL~4 F5820-644-0914 
TBK-13(440VAC) See 1.6 TBK-3 F'5820-665-1785 W/S TBL-2(115VDC) see 1.6 TRL 
TBK-1M115VDC) See 1.6 TBK-3 F5820-642-7677 TBL-2(230VDC) see 1.6 TBL 
TBK-14(115VDC) see 1.6 TBK-3 F5820-665-3777 W/S TBL-2(440VAC) See 1.6 TBL 
TBK-14(220-440VAC) See 1.6 TBK-3 F5820-644-0927 TBL-X115V0C) See 1.6 TBL F5820-642-7716 
TBK-14(220-440VAC) See 1.6 TBK-3 F5820-665-1789 W/S TBL-X1ISVDC) see 1.6 TBL 5820-665 -3844 W/S 
TBK-14(230VDC) see 1.6 TBK-3 TBL-3(230VDC) see 1.6 TBL 
TBK-5 See 1.6 TBK-3 F5820-642-6158 TBL-3(440VAC) See 1.6 TBL 
TBK-15 See 1.6 TBK-3 F5820-665-1782 W/S TBL-M115VDC) See 1.6 TBL~4 F5820-642-0887 
TBK-16(220-440VAC) See 1. 6 TBK-3 F5820-642-6375 TBL-&115VDC) see 1.6 TBL4 F5820-665-1696 W/S 
TBK-16(220-40VAC) See 1. 6 TBK-3 F5820-665-1699 W/S TBL-A(220VAC) See 1.6 TBL4 F5820-644-0867 
TBK-17(115VDC) see 1.6 TBK-3 F5820-642-6389 
TBK-17(115VDC) See 1. 6 TBK-3 F5820-665-1779 W/S Ebro oatil ites 
TBK-17(220VAC) See 1.6 TBK-3 F5820-642-6390 TBL-LISVDC) See 1.6 TBL~4 F5820-644-0896 
TBK-17(220VAC) See 1.6 TBK-3 F5820-501-0642 W/S TBL-K1I5VDC) See 1.6 TBL~<S F5820-644-4869 W/S 
TBK-17(230V DC) See 1.6 TBK-3 F5820-642-6388 TBL-H230VDC) see 1.6 TAL 
TBK-17(230VDC) See 1.6 TBK-3 F5820-665-3674 W/S TBL-S(MOVAC) See 1.6 TBL F5820-644-0891 
TBK-17(440VAC) See 1.6 TBK-3 F5820-636-4023 TBL-6(115VDC) See 1. 6 TBL~ F5820-642-7717 
TBK-17(440VAC) See 1. 6 TBK-3 F5820-501-0455 W/S TBL-G(1I5VDC) See 1,6 TBL- F5820-644-4873 W/S 
TBK-18(440VAC) See 1.6 TBK-3 F5820-642-6374 TBL-6(220-440VAC) See 1. 6 TBL~4 F5820-644-0897 
TBK-18(440VAC) See 1. 6 TBK-3 F5820-665-1790 W/S TBL-K(220VAC) See 1. 6 THL-4 F5820-665-2301 W/S 
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gory Number gory Number 
TBL-K230VDC) See 1.6 TAL TBS-7(440VAC) See i.7 TBS 
TBL-W(115VDC) see 1.6 1BL-~4 F5620-644-0910 TBS-8120VDC) See 1.7 TBS 
TBL-7(115VDC) see 1.6 TBL~4 F5820-665-3675 W/S TBS-8(230VDC) See 1.7 TBS 
TBL-7(230VDC) See 1.6 TBL~4 F5820-644-0901 TBS-B(440VAC) See 1.7 TBS 
TBL-7(230VDC) See 1.6 TBL~4 F5820-644-3409 W/S 16 TBU 
TBL-7(440VAC) See 1.6 TBL~4 F5820-644-0904 TBU-1(220VAC) See 1.6 TBU 
TBL-7(440VAC) See 1. 6 TBL4 F5820-642-8392 W/S TBU-2(115VDC) See 1.6 TBU 
TBL-A115VDC) see 1.6 TBL~ F5820-644-0902 TBU-2(230VDC) See 1.6 TBU 
TBL-ALISVDC) See 1.6 TEL F5820-665-3845 W/S TBU-3 See 1.6 TBU 
TBL-4(230DC) W/NT-211105 See 1.6 TBL-4 F5820-642-7720 1.6 TBU-4 
TBL-8(230DC) W/NT-211105 See 1.6 TBL-4 F5820-665-1695 W/S TBW(115-230VAC) See 1.6 TBW 
TBL-&230DC)W/NT21542 See 1.6 TBL~4 F5820-644-0888 TBW-l See 1.6 TBW 
TBL-8230DC)W/NT 21542 See 7. 6 TBL~<¢ F5820-665-1800 W/S TBW-2(115-230VAC) See 1.6 TBW F5820-501-0190 
TBL-8(440AC) W/NT-211107 See 1.6 TAL TBW-3(25CPS) See 1.6 TBW 
TBL-8(440AC)W/NT21341 See 1.6 TBL~4 F5820-508-1818 TBW-3(60CPS) See 1.6 TBW 
TBL-9(220VAC) See 1.6 TBL~4 F5820-644-0923 TBW-4 See 1.6 TBW 
TBM-10(220-440VAC) See 1. 6 TBM~4 F5820-642-6194 TBW-A(25CPS) See 1. 6 TBW F5820-644-0928 
TBM-10(220-440V AC) See 1. 6 TBM-4 F5820-665-2017 W/S TBW-4(60CPS) See 1.6 TBW 
TBM-1(1I5VDC) See 1. 6 TBM-4 F5820-642-6198 TBW-5(115-230V 25CPS) See 1.6 TBW 
TBM-I1(115VDC) See 1.6 TBM~<4 F5820-665-2008 W/$ TBW-5(115-230V 60CPS) See 1.6 TAW F5820-642-7699 
TBM-11(220-440VAC) See 1.6 TBM-4 F5820-644-0894 TBW-5{(115-230V 60CPS) See 1.6 TBW F5820-665-2472 W/S 
TBM-11(220-440VAC) See 1. 6 TBM~4 F5820-644-4862 W/S TBW-5(115V 800CPS) See 1.6 TBW F5820-642-7702 
TBM-11(230VDC) See 1.6 TBM~4 1.7 TBX F5820-352-0103 
TBM-12(230VDC) See 1.6 TBM-4 F5820-642-6200 1.7 TBX F5820-665-2525 W/S 
TBN-12(230VDC) See 1.6 TM4 F5820-665-2124 ¥/S TBX-1 See 1.7 TBX 
16 TBM-4 TBX-2 See 1.7 TBX F5820-669-7015 
TBM-S(440VAC) See 1.6 TBM-4 TBX-2 See 1,7 TBX F5820-665-3813 W/S 
TBN-6(220VAC) See 1.6 TBM~+ TBX-3 See 1.7 TBX 
TBM-7(220-440VAC) See 1. 6 TBM F5820-644-0880 TBX-46VDC) See 1.7 TAX F5820-362-0106 
TBN-7(220-440VAC) See 1. 6 TBM F5820-644-4867 W/S TBX-46VDC) See 1.7 TAX F5820-642-9828 W/S 
TBM-7(230VDC) see 1.6 TEM TBX-4a See 1.7 TBX 
TBM-8(220-440VAC) See 1.6 TBM~4 F5820-644-0916 TBX-4a See 1.7 TBX 
TBM-8(220-440VAC) See 1. 6 TBM F5820-65-1697 W/S TBX-5 See 1.7 TBX F5820-669-7016 
TBM-%230VDC) See 1.6 TBM~<4 TBX-5 See 1.7 TBX F5820-501-3068 W/S 
TBM-9(440AC) See 1. 6 TBM4 F5820-644-0922 TBX4 See 1.7 TBX F5820-352-0109 
TBM-X440AC) See 1. 6 TEMS F5820-665-1802 W/S TBX4 See 1.7 TBX F5820-665-2526 W/S 
1.6 TBN-l T8X-7 See 1.7 TBX 
1.6 TBN-3 TBX-8 See 1.7 TBX F5820-352-0111 
1.7 TBO TBX-8 See 1.7 TBX F5820-665-2524 W/S 
TBO-1 See 1.7 TBO 1.7 TBY 
TBS120V0C) See 1.7 TRS TBY-1 See 1.7 TBY 
TBS220VAC) See 1,7 TES TBY-2 See 1.7 TBY 
TBS440VAC) See 1.7 TAS TBY-4 See 1,7 TRY 
TBS-I See 1.7 TBS 17 TBY-5 
TBS-21120VDC) See 2.7 TBS TBY4 See 1.7 TBY 
TBS-(S40VAC) see 1.7 TBS TBY-7 See 1.7 TBY 
TBS-X220VAC) See 1.7 TBS TBY-8 See 1.7 TBY 
TBS-3440AC) See 1.7 TBS F5820-669-8958W/S 15 C3 F5815-519-5314 
TBS-4120VDC) See 1.7 TBS 16 TCA F5820-642-6185 
TBS-4(220VAC) See 1.7 TBS F5820-665-0382 1.6 TCAL 
TBS-4230VDC) See 7.7 TBS F5820-665-1712 W/S Lé CB 
TBS-5(120VDC) see 1.7 TBS TCB-I See 1.6 TCB 
TBS-S220VAC) See 1.7 TBS TCB-2 See 1.6 TCB F5820-644-4785, 
TBS-A230VDC) See 1.7 TRS 16 Tee 
TBS-KAMOVAC) See 1.7 788 F5820-665-0724 TCC-1 See 1.6 TCC 
TBS-230VDC) See 1.7 TBS TOC-2 See 1.6 TEC 
TBS-A(4M0VAC) See 1.7 TAs F'5620-665-0738 TCG-3 See 1.6 TCC 
TBS-6(4M0VAC) See 1.7 TAS F5820-665-0969 W/S TOC-4 See 1.6 TCC 
TBS-H(120VDC) see 1.7 Tas TCE(LISAC) See 1.6 TCE 
TBS-1(230VDC) see 1.7 TBS TCE(120VDC) See 1. 6 TCE 


UNCLASSIFIED 27 


EQUIPMENT DESIGNATION TO FEDERAL STOCK NUMBER TO February 1963 
PAGE DESIGNATION (Cont'd) 


Equipment Federal Equipment Federal 
Cate- Designation Stock Cate- Designation Stock 
gory Number gory Number 
TCE(24VDC) See 1.6 TCE TCP-2(115 VDC) See 1.7 TCP F5820-665-0971 W/S 
TCE(32V0C) See 1.6 TCE TCP-2(32 DC) See 1.7 TCP F5820-665-2497 
TCE-L(LI5AC) See 1.6 TCE TCP-3(115VAC) See 1.7 TCP F5820-665-2527 W/S 
TCE-1(115DC) See 1.6 TCE F5820-501-4894 TCP-H115 VDC) see 1.7 TCP 
TCE-1(230VDC) See 1.6 TCE TCP-3(230 VDC) See 1.7 TCP F5820-665-3820 W/S 
TCE-1(32VDC) See 1. 6 TCE F5820-265-8317 TCR(115/230AC) See 1.6 TCR 
TCE-2(115VAC) See 1.6 TCE 1.7 TCS F5820-642-7128 
TCE-2(115VDC) see 1.6 TCE TCS-1 See 1.7 TCS 
TCE-2(208VAC)3PH See 1,6 TCE TCS-10 See 1.7 TCS F5820-644-1000 
TCE-2(230VDC) See 1.6 TCE TCS-10 See 1.7 TCS F5820-665-1771 W/S 
TCE-2(440VAC) See 1.6 TCE TCS-11 See 1.7 TCS F5820-636-2458 
1.6 TCF TOS-II See 1.7 TCS F5820-665-1772 W/S 
1.6 TCG TCS-12 See 1.7 TCS F5820-644-0998 
TCG-1 See 1.6 TCG TCS-12 See 1.7 TCS F5820-665-1663 W/S 
TOG-2 See 1.6 TCG TCS-13 See 1.7 TCS F5820-644-0993 
16 TCG-3 F5820-303-1411 TCS-13 See 1.7 TCS F5820-665-1773 W/S 
1.7 TCH TCS-I4 See 1.7 TCS F5820-644-0994 
TCJ(115 VDC) See 1.6 TCY F5820-265-8355 TOS-14 See 1.7 TCS F5820-642-8227 W/S 
TCJ-1(220VAC) See 1.6 TC] TCS-15 See 1.7 TCS F5820-642-7131 
16 TCJ-2 TCS-15 See 1.7 TCS F5820-665-1774 W/S 
TCK(115 VDC) See 1.6 TCK F5820-263-6401 TOS-2 See 1.7 TCS 
TCK(220 VAC) See 1.6 TCK F5820-263-6403 TOS-3 See 1.7 TCS 
TCK(230 VDC) See 1.6 TCK TCS-4 See 1.7 TCS F5820-642-7130 
TCK(440 VAC) See 1.6 TCK TCS-5 See 1.7 TCS F5820-642-7133 
TCK-1(115 DC) See 1.6 TCK F5820-642-7689 TCS-6 See 1.7 TCS F9820-644-0996 
TCK-1(220 VAC) See 1.6 TCK F5820-642-6195 TCS-6 See 1.7 TCS F5820-665-2021 W/S 
TCK-2(220VAC) See 1.6 TCK TCS-7 See 1.7 TCS F5820-644-0995 
TCK-2(440 VAC) See 1.6 TCK F5820-642-7707 TOS-8 See 1.7 TCS F5820-642-7127 
TCK-3(115 DC) See 1.6 TCK F5820-644-4787 TCS-8 See 1.7 TCS F5820-642-8225 W/S 
TCK-3(220 VAC) See 1. 6 TCK F5820-263-6399 TCS-9 See 1.7 TCS F5820-642-7129 
TCK-3(220 VAC) See 1.6 TCK F5820-642-8393 W/S TOS-9 See 1.7 TCS F5820-642-8226 W/S 
TCK-3(230 VDC) See 1.6 TCK 1.6 TCT 
TCK-3(440 AC) See 1.6 TCK F5820-642-7708 TCU(LISAC) See 1.6 TCU 
TCK-4(110-220 VAC) See 1.6 TCK F5820-263-6395 TCU-I See 1.6 TCU 
TCK-4(110-220 VAC) See 1.6 TCK F5820-642-0436 W/S TOU-2 See 2.6 TCU 
TCK-5(115 VOC) See 1.6 TCK TCX See 1.7 TCX and RBD 
TCK-6(110-220 VAC) See 1, 6 TCK 1.6 TCY 
TCK-7(230 VDC) See 1.6 TCK TCY-l See 1.6 7CY 
16 TCM TCZ(115 VAC) see 1.6 TCZ F5820-665-1517 
TCM+1 See 1.6 TCM TCZ(115 VAC) See 1.6 TCZ F5820-665-2271 W/S 
TCM-2 Seo 1. 6 TCM F5820-240-0555 TCZ(115 VDC) see 1.6 TCZ 
TCM-2 See 1.6 TCM F5620-665-3710 W/S TOZ-1 See 1.6 TCZ F5820-642-6366 
1.6 TCN TCZ:2 See 1.6 TCZ F5820-642-7516 
TON-1 See 1.6 TON TCZ-2 See 1.6 TCZ F5820-644-4878 W/S 
TON-| See 1.6 TON F5820-644-4860 W/S 1.2 TD-159/0 
TCO(115 DC) See 1.7 TCO F5820-328-9343 W/S 1.2 TD-164/TRC 
TC0(32 VDC) See 1.7 TCO F5820-303-1412 1.2 TD-198(XN-1)/TRC-27 
TCO-1(115 VAC) See 1.7 TCO F5820-263-6355 12 7D-257/U 
TC0-1(115 VDC) See 1.7 TCO F5820-263-6340 12 1-260 
TCO-1(32VDC) See 1.7 7co 15 TD-410/UGC 
TCO-2(115 VAC) See 1.7 TCO F5820-665-0734 15 TD-411/UGC 
TCO-2(115 VAC) See 1.7 TCO F5820-642-7835 W/S 12 TD-66/FRN 
TCO-2(115 VDC) See 2.7 TCO F5820-263-6337 1.6 TDA 
TCO-2(115 VOC) See 1.7 TCO F5820-665-1713 W/S 1.6 DB 
TCO-232VDC) see 1.7 TCO 1.6 TDB-2 
TCP(I15 VDC) See 1.7 TCP F5820-263-6333 16 TDD 
TCP(32 VDC) See 1.7 TCP F5820-263-5435 TOD-1 See 1. 6 TOD F5820-642-6168 
TCP-I(115 VDC) See 1.7 TCP F5820-644-4693 TDD-2 See 1. 6 TDD F5820-240-0560 
TCP-1(32 VDC) See 1.7 TCP TDD-3 See 1.6 TDD F5820-642-6183 
TCP-2(115 VOC) See 1.7 TCP F5620-644-4697 TDD-4 See 1.6 TDD F5820-642-6161 
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TDD-4 See 1.6 TDD F5820-644-4868 W/S TOZ(110-220-440 VAC) See 1.6 TDZ F5820-644-3405 W/S 
16 TRDS F5820-340-3856 TDZ(115 VOC) See 1. 6 TDZ F5820-642-7709 
L& TODS F5620-323-9063 W/S TOZ(Z30 VOC) See 1. 6 TDZ F5820-665-0002 
16 TDE TDZ(230 VDC) See 1.6 TOZ F5820-644-4872 W/S 
TDE(I15 VDC) See 1. 6 TDE F5820-644-0911 TDZ-a See 1.6 TDZ 
TDE(220-440 VAC) See 1. 6 TDE F5820-644-0892 16 TEA 
TDE(220-440VAC) See 1.6 TDE F5820-665-2276 W/S C 16 TEA-1 
TDE(230 VDC) See 1.6 TDE F5820-644-0886 16 TEB 
TDE(230 VDC) See 1. 6 TOE F5820-665-1792 W/S 1.6 TEC F5820-642-6149 
FDE-ALIS VOC) See 1. 6 THE F5820-644-0908 1.6 TEC F5820-665-2048 W/S 
TDE-1(115-230 VAC) See 1.6 TDE F5820-644-0899 1.6 TED F5820-642-6151 
TDE-I(115-230 V AC)W/PP-338/U See 1.6 TDE F5820-642-7697 1.6 TED F5820-644-3331 W/S 
TDE-1(220-440 VAC) See I. 6 TDE F5820-642-7714 TED-1 See 1.6 TED F5820-642-6155 
TDE-1(220-440 VAC) See 1,6 TOF F5820-665-1704 W/S TED-1 See 1.6 TED F5820-665-2005 W/S 
TDE-1(230 VDC) See 1.6 TDE F5820-642-7701 TED-2 See 1.6 TED F5820-642-6150 
TDE-1(230 VDC) See 1.6 TOE F5820-665-2478 W/S TED-2 See 1.6 TED F5820-665-1666 W/S 
TDE-2(115 VOC) See 1.6 TDE F5820-642-7712 1.6 TED-3 F5820-642-6203 
TDE-2(115 VOC) See 1. 6 TDE F5820-665-1095 W/S 16 = TED-3 F5820-665-2051 W/S 
TDE-2(115-230 VAC) See 1.6 TDE F5820-642-7698 TED-4 See 1 6 TED F5820-642-6196 
TDE-2(220-440 VAC) See 1.6 TDE F5820-644-0907 TED-4 See 1,6 TED F5820-665-3772 W/S 
TDE-2(220-440 VAC) See 1.6 TDE F5820-665-1700 W/S 16 TEO-5 F5820-303-1552 
TDE-2(230 VDC) See 1. 6 TDE F5820-568-6151 16 TED-5 F5820-347-9209 W/S 
TDE-2(230 VDC) See 1.6 TDE F5820-665-2289 W/S TED See 1,6 TED F5820-642-6204 
TDE-3(115 VDC) See 1.6 TDE F5820-642-6160 TED See 1. 6 TED F5820-665-2130 W/S 
TDE-3(115-230 VAC) See 1.6 TDE F5620-642-7704 TED-T TYPE 1 See 1. 6 TED-7 F5820-606-8767 
TDE-3(220-440 VAC) See 1. 6 TE F5820-642-7696 TED-7 TYPE I See 1.6 TED-7 F9820-503-2472 W/S 
TDE-3(220-440 VAC) See 1. 6 TDE F5820-665-1793 W/S TED-7 W/TYPE 1 AND 3 WIRING HARNESS See 1.6 F5820-543-1321 
TDE-3(230 VDC) See 1. 6 TDE F5820-644-0879 TED? 
TDE-3(230 VDC) See 1. 6 TDE F5820-642-7789 W/S TED-7 W/TYPE 1 AND 3 WIRING HARNESS See 1.6 F5820-519-4986 W/S 
TDF(105-125V/210-250V. IPH) See 1.6 TDF F5820-644-0893 TED-7 
TDF(105-125V/210-250V, 1PH) See 1.6 TDF F5820-665-2309 W/S 1.6 TED8 F5820-539-6270 
TDF(110-220V 3PH) See 1.6 TOF 1.6 TEDS F5820-669-9353 W/S 
1.6 TDG F5820-644-4786 1.6 TEDS F5820-553-6816 
Lé TOG F5820-665-3850 W/S 16 TEF 
TDG-1 See 1.6 TDG F5820-501-3761 16 TEG F5820-642-6157 
TDG-l See 1. 6 TDG F5820-665-2282 W/S 16 TEG F5820-665-3848 W/S 
16 TDH 16 TEGI 
TDH-2 See 1.6 TDH 1.3 TEH 
TDH-3 See 1 6 TDH F5820-642-6167 1.2 TF-334(XN-1)/U 
TDH-4 See 1.6 TOH F5820-642-6365 1.2 TF-290(XN-1)/U 
TDH-4 See 1.6 TDH F5820-685-2275 W/S 1.2 TF-331(XN-1)/U 
1.6 TOK 15 TG-i0 
16 TON TG-10F See 1.5 710 F5805-303-7753 
1,6 TDN-2 F5820-642-6201 1.5 TG-5B 
TON-3 See 1. 6 TDN-2 F5820-642-6403 1.5 TG7-A F5815-315-2873 
TDN-3 See 1. 6 TDN-2 F5820-665-1474 W/S TG-7-B See 1. 5 TG-7-4 F5815-336-1628 
TDN-’ See 1. 6 TDN.2 F5820-642-6368 1.2 TG-77/6X 
1.6 TDO F5820-265-8325 1.5 TH-20/UG F5805-642-7119 W/S 
1.6 TDP-1 1.5 TH2I/UC F5805-506-4523 W/S 
TDQ(115 VDC) see 1.6 TOO 1.5 TH-29/UG 
TDQ(115-230 VAC) See 1 6 TDO F5820-644-0877 1.5 TH-29/UG(TR-2) 
TDOQ(115-230 VAC) See 1.6 TRO F5820-665-1008 W/S 15) THI 
TDQ(230 VOC) See 1.6 TOQ F5820-665-3530 1.5 THA2/UG 
TDQ(230 VDC) See 1.6 TOO F5820-644-4875 W/S 1.5 TH-5/T6 
TDQ(440 VAC) See 1.6 TDG F5820-644-0870 12  TL-2CBTA) 
TOQ(440 VAC) See I. 6 TOO F5820-665-3707 W/S 12 TN-229/SRT 
1.6 TOT F5820-665-2251 W/S 1.2 TN-233/SRC FS820-284-5980 
1.6 TOV F5820-642-6405 1,2 TN-273/URT F5820-519-5074 
1.6 TDV F5R20-665-2114 W/S 1.2 TN-275/FRR-SR2 F5821-512-5931 
TDZ(110-220-440 VAC) See 1.6 TDZ F5820-665-0003 1,2 TN-275/FRR-S02 F§820-669-6985 W/S 
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1,2 TN-276/FRR-502 F5820-501-0331 15 TT-253/UG F5815-707-4893 
1.2 TN-276/FRR-502 F5820-669-6983 W/S 15 = -TT-268/UG 
1.2 TN-277/FRR-502 F5821-501-0250 1.5  TT-273/UG F5815-707-5224 
1.2 TN-277/FRR-502 F5820-669-6984 W/S 15 TT-274/UG F5815-707-4892 
1.2 TN-300/BRT 15 TT-275/UG F5815-796-0035 
1.2 TN-341(XN-1)/BRT 15 TT-292/UG F5815-783-6389 
1,2 TN-5010/FRR-502 F5820-501-4575 1.2 TT-41/TXC-1B 
1,2 TN-5010/FRR-502 F5820-665-1145 W/S TT-41A/TXC-1B See 1.2 TT-41/TXC-1B F5815-642-8047 
1.2 TN-5011/FRR-502 F5820-505-5995 TT-41A/TXC-IB See 1. 2. TT-41/TXC-1B F5815-665-1986 W/S 
1.2 TN-5011/FRR-502 F5820-644-4699 W/S TT-41B/TXC-1B See 1. 2 TT-41/TXC-1B F5815-642-8046 
1.2 TN-5012/FRR-502 F5820-669-9360 TT-41B/TXC-1B See 1. 2 TT-41/TXG-1B F5815-665-1987 W/S 
1.2 TN-5012/FRR-502 F5820-669-6977 W/S 15  TT-45/FG F5815-370-0055 
1.2 TN-5014/FRR-502 F5820-505-5997 15 TT-45/FG F5815-644-4919 W/S 
1.2 TN-5014/FRR-502 F5820-644-4930 W/S 1.5 TT-47/UG F5815-370-0063 
1.6 TP 1.5 TT-47/UG F5815-518-2914 W/S 
1.5 TP-14 1.5 TT-47A/UG F5815-665-1130 
1.2 TP-890-B 1.5  TT-47A/UG F5815-644-3407 W/S 
1.2 TPA 1.5  TT-47B/UG 
1.2 TR F5805-578-5055 W/S 1.5  TT-47C/UG 
C 1.5  TSEC/KO-6A 1.5 TT-470/UG F5815-682-2598 
C 15  TSEC/KW-22 15 TT-47E/UG F5815-779-0885 
C 15 TSEC/KW-26 1.5  T1-48/UG F5815-370-0059 
C 1.5  TSEC/KWR-37 1.5 TT-48/UG F5815-501-1343 W/S 
C 15  TSEC/KWT-37 TT-48/UG W/INST SET See 1.5 TT-48/UG F5815-505-0518 W/S 
1.5 TT-103/FG F5815-303-3612 1.5 TT-48A/UG F5815-665-1868 
1.5 TT-103/FG F5815-347-9238 W/S 1.5  TT-4A/UG F5815-665-2070 W/S 
1.5 TT-128/UG 1.5 TT-48B/UG 
1.5 TT-128A/UG 1.5  TT-48C/UG F5815-682-2599 
1.5 TT-129A/UG 1.5 TT-5/FG(2 BOX SET) F5815-696-8837 
1.5 TT-130A/UG 1.5  TT-5/FG(3 BOX SET) F5815-644-4490 
1.5 TT-131A/UG 1.5 TT-57/FG F5815-409-0430 
1.6 TT-143/UG F5815-665-2101 1.5 TT-57/FG F5815-644-4752 W/S 
1.5 TT-143/UG F5815-508-7361 W/S TT-6/FG See 1. 5 TT-5/FG F5815-336-1631 
1.5 TT-15/FG F5815-318-4488 1.2 TT-46/TXC 
1.5 TT-155/FG F5815-448-2147 1.2 TT-66A/TXC F5815-665-2078 W/S 
1.5  TT-155/FG F5815-347-9235 W/S 1.5 TT-69/UG F5815-370-0075 
1.5 TT-157/FG F5815-347-9234 W/S 1.5 TT-69A/UG F5815-665-1867 
TT-158/FG See 1, 5 TT-157/FG F5815-347-9885 W/S 1.5 TT-69A/UG F5815-644-4705 W/S 
15  TT-159/UG F5815-318-4546 1.5 TT-69B/UG 
1.5 TT-159/UG F5815-347-9230 W/S 1.5  TT49C/UG F5815-682-2600 
1.5 TT-16/FG F5815-323-9177 15  TT-7/FG F5815-336-1632 
1.5 TT-16/FG F5815-315-2863 W/S 1.5 TT-70/UG F5815-370-0074 
1.5 TT-171/UG 1.5 TT-70/UG F5815-644-4704 W/S 
1.5 TT-I71A/UG TT-70/UG W/INST SET See 1.5 TT-70/UG F5815-508-7359 W/S 
1.5 TT-176/UG F5815-665-1128 1.5 TT-70A/UG F5815-665-1129 
1.5 TT-176/UG F5815-665-2072 W/S 1.5  TT-70A/UG F5815-665-2068 W/S 
1.5 TT-176A/UG 1.5 TT-70C/UG 
1.5 TT-187/UG F5815-617-5247 1.5 TT-700/UG F5815-682-2601 
1.5 TT-187A/UG F5815-752-1169 15 TT-71/UG F5815-356-3163 
1.5 TT-190/TGC 15 TT-71/UG F5815-519-4048 W/S 
15 TT-192/UG F5815-678-5482 1.5 TT-8/FG F5815-164-7111 
1.5 TT-192A/UG F5815-752-1167 15 = -TT-90/UG F5815-665-1807 
1.2 TT-2/FG F5815-699-2901 1.5 TT-92/FG F5815-519-5076 
1.5 TT-23/SG F5815-302-5553 1.6 TU-4 
1.5 TT-23B/SG F5815-372-5935 1.3 TUS 
1.5 TT-2E/G F5815-303-7881 Type 5-C, Series B see 1.2 Type 5-C 
1.5  TT-23F/SG F5820-699-4590 Type 6-E, Series B See 1.2 Type 6-E 
1.5  TT-23F/SG F5820-669-6881 W/S 1.6 1TZO F5825-265-8354 
1.5 TT-234/SAG-3 F5815-505-3060 1.3 TZU F5820-665-0360 
1.5 TT-242/UG 1.3 TZU F5820-669-3853 W/S 
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1.2 UE-l 12 211018 N6125-239-6757 
15 UF F5820-665-0555 1.2 211020 N6125-247-2995 
1.5 UF F5820-665-1928 W/S 1.2 211133 N6125-239-6807 
L5 UG F5805-644-4571 1.2 211139 N6125-247-2992 
1.5 UH F5805-698-3890 1.2 241 N6125-239-7392 
1.2 UM 12 = 211147 N6125-312-4891 
1.5 UN F5805-665-0556 1.2 211151 N6 125-508-5869 
1.5 UN F5805-644-3445 W/S 1.2 211201 F§845-372-3039 
1.5 UP 1.2 211201 F5845-665-2421 W/S 
1.2 VP-553 1.2 211246 N6125-247-2996 
1.2 WE-82A 1.2 211260 N6125-312-4882 
1.2 xD0 4.2 2ul271 N6125-250-7110 
1.6 X-TDZ-2 1.2 211336 N6125-239-6759 
1.5  XTR-442-C 1.2 211414 F6125-643-1049 
16 YA F5825-268-2836 1.2 211437 NG125-669-5128 
1.6 YA F5825-665-3662 W/S 12 211444 N6125-251-3359 
1.30 YA-1 F5825-642-6206 1.2 211574 F6125-239-7390 
YA-2 See 1. 3 YA-1 F5825-642-6205 211575 See 1. 2 211574 F6115-247-2994 
YA-2 See 1. 3 YA-1 F5825-642-8438 W/S 1.2 211649 F6125-239-6755 
YE(220-440 AC) See 1. 3 YE F§825-665-3571 1.2 211649 F6125-695-4909 W/S 
YE(220-440 AC) See 1.3 YE F5825-665-1465 W/S 1.2 211761 N6125-239-7371 
YE-1(220-440 AC) See 1. 3 YE F5825-501-1416 211762 See 1, 2 211761 N6125-239-7257 
YE-1(220-440 AC) See 1.3 YE F5825-642-8432 W/S 1.2 211928 
YE-2(220-440 VAC) See 1.3 YE F5825-665-3570 211929 See 1.2 211928 
YE-2(220-440 VAC) See 1. 3 YE F5825-665-1692 W/S 1.2 21207-A 
YE-2(230 VOC) See 1.3 YE F5825-665-3569 12 21431 
YE-3(230 VDC) See 1. 3 YE F5825-665-0007 1.2 21523 N6125-239-7305 
YE-3(230 VDC) See 1. 3 YE F5825-665-3831 W/S 1.2 21826 F6125-635-1525 
YE-3 (440 VAC) See 1.3 YE F5825-665-0001 1.2 21826 F6125-643-2129 W/S 
YE-3(440 VAC) See 1.3 YE F5825-644-3440 W/S 1.2 21914 N6125-239-7379 
1.3 YG 1.2 21917 N6125-239-7262 
YG See 1.3 YG F5825-644-4591 1.2 21920 N6125-239-6734 
YG-1 See 13 YG F5825-665-1466 W/S 21920-A See 1.2 21920 N6 125-635-5496 
YG-2 See 1.3 ¥G 1.2 21923 
1.3 YH 12 © 21923 N6125-239-7265 
130 YL 12 23A 
1.3 YRTYPEH F5825-644-4590 1.2 23408 F5985-249-8838 
1.2 10117 N4310-322-9912 1.2 23408 F§985-644-3071 W/S 
10118 See 1.2 10117 1.2 23484 
1.2 10223 F5180-308-5128 17) 25 FMTR-ED-7 
1.2 1035) 1.7 25/FSTR 
1.2 10563 5820-301 -4691 17) (25 UFS 
1.2 106A 1.6 265 
1.2 149-A 1.6  30K45 
17 1498 F5820-665-2353 1.7 3SFMTR7A F5820-665-0404 
12 151B 1.2 36131 F6625-643-0540 
12 183A 1.6 4310-1 
1.2 20145 F6130-311-9637 1.7 50-FMTR-7A 
1.2 20206 F6130-663-5285 1.7 50-UFS F5820-665-3709 W/S 
1.2 20206 F5130-643-2144 W/S 12 50059 
1.2 20207 N6125-696-8263 1.2 50063 N5820-257-2672 
12 20218 F6130-295-2236 io) > anes 
1.2 20218-A F6130-295-2252 50064-A See 1. 2 50064 F5820-254-2145 
1.2 20218-A F5820-643-1532 W/S 50064-A See 1.2 50064 F5820-642-8445 W/S 
1.2 20218-B F6130-679-7752 1.2 50065-A 
1.2 20291 N6130-635-6828 12 SO101 N5805-642-6588 
1.2 2312 12 5012 F5805:282-4222 
1.2 20341 N6 130-635-1665 1,2 50128 
12 20360 NS820-643-1809 S0128-A See 1. 250128 
1.2 20484 N6130-635-8440 12 5016-8 
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EQUIPMENT DESIGNATION TO FEDERAL STOCK NUMBER TO Februory 1963 
PAGE DESIGNATION (Cont'd) 
Equipment Federal Equipment Federal 

Cate- Designation Stock Cote- Designation Stock 
gory Number gory Number 
1.2 5002 F5985-372-3119 
1.2 50194 F5820-665-0558 
1.2 50254 F5820-253-0168 
1,2 50254 F5820- 665-1488 W/S 
14° 51-4. 
1.2 51007-A MODIFIED 
1.2 5128-2 
1.2 60047 F66 25-643-3240 
1.1 66AFU-1 
1.2 66ALA F5985-644-3306 

G6ALB See 1.2 66ALA F5985-369-5581 

66ALB See 1, 2 66ALA F5985-538-1926 W/S 
1.2 66095 F5985-254-7154 
1.2 66096 F5985-369-5343 
LL 66134 

66134-A See 1.1 66134 N5985-369-5460 
1.40 75A-4 

T5A-4 MOD See 1. 4 754-4 
1.2 806-A 

806-B See 1.2 806-A 

806-C See 1,2 806-A 
1,2 886-A 

886-B See 1.2 886-A 

886-C See 1,2 886-A 
1.2 967(CCGQ) 

UNCLASSIFIED 
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